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SYMBOLS SIGNES CONVENTIONNELS 


The following standard symbols are used Les signes conventionnels suivants sont 
in Statistics Canada publications: employés uniformément dans les publications de 
Statistique Canada; 


.«» figures not available. .. nombres indisponibles. 

... figures not appropriate or not ... n'ayant pas lieu de figurer. 
applicable. 

— nil or zero. — néant ou zéro. 

-- amount too small to be expressed. -- nombres infimes. 

P preliminary figures. P nombres provisoires, 

T revised figures. T nombres rectifiés. : 

x confidential to meet secrecy x confidentiel en vertu des dispositions de 
requirements of the Statistics la Loi sur la statistique relatives au 


Act. secret. 


The statistical data presented in this publication 
were collected as part of the 1966 Census of Merchan- 
dising and Service Businesses. This was the fifth 
comprehensive Census of Merchandising and Service Busi- 
nesses taken in Canada and the first on a quinquennial 
basis, covering all wholesale, retail and service estab- 
lishments. : 


The 1966 Census was more limited in scope than 
the previous 1961 Census. Both aimed at full coverage 
of all businesses, but less information was obtained 
in the 1966 Census; in particular no data were gathered 
on operating expenses and commodity lines sold: 


The Census was conducted as a mail Survey based 
on the list of all businesses prepared in June 1966 by 
census enumerators covering the whole country. This 
was augmented by a list of new businesses registering 
for unemployment insurance in the second half of the 
year and by checking trade association publications and 
various other lists. For a detailed description of the 
technique of enumeration, editing and tabulation, see 
our publication entitled ‘1966 Census of Canada, Retail 


Trade, Introduction and General Review", Cat. No. 97-601. 


The technique described in that booklet was applied to 
wholesale trade without any major modification in 
collecting and processing census information. 


Establishment and Location Series 


Like the 1961 Census, the 1966 Census of Merchan-: 
dising stratified statistical data into two series: one 
at the establishment level, and other at the location 
level. 


The establishment concept is based primarily on 
the system of accounting used in business. The estab- 
lishment is defined as the smallest unit which is a 
separate operating entity capable of reporting those 
elements of input and output necessary to the calcula- 
tion of gross margin, as well as employment, wages and 
salaries. The only proviso imposed on this definition 
is that wholesale trade establishments were not to cross 
the boundaries of the five Canadian regions. (The 
Atlantic Region comprises Newfoundland, Prince Edward 
Island, Nova Scotia and New Brunswick. Quebec and 
Ontario are independent regions in their own right. 
Manitoba, Saskatchewan, and Alberta make up the Prairie 
Region; while British Columbia, the Yukon and the North- 
west Territories belong to the British Columbia region.) 
For multi-unit wholesale firms with business locations 
in more than one region, artificial establishments were 
created. The establishments for such firms were based 
on regional boundaries, regardless of their accounting 
entities. 


The location is defined as the physical outlet 
in which business activity takes place. The location 
is not necessarily dependent upon the availability of 
accounting-based data but has to be able of providing a 
limited range of statistics even though these may have 
to be estimated. Where the accounting records are 
designed to measure the detailed business activity of 
a single location, the establishment and location coin- 
cide; otherwise two or more locations belong to a 
certain establishment. 


INTRODUCTION 


Les statistiques qui suivent constituent une partie des 
données recueillies lors du recensement des établissements de 
commerce et de service de 1966. C'était 1a le cinquième recen- 
sement complet des établissements de commerce et de service au 
Canada, et le premier qui ait une base quinquennale; il portait 
sur tous les établissements de vente de gros, de vente au détail 
et de service. 


Le champ du recensement de 1966 est plus limité que celui 
du recensement précédent, en 1961. Dans les deux cas, on a 
cherché a couvrir toutes les entreprises, mais en fait on a 
obtenu moins de données au cours du recensement de 1966; en 
particulier on ne devait pas recueillir de données sur les 
dépenses d'exploitation et les catégories de produits vendus. 


Le recensement a été mené par la poste à partir de la 
liste de toutes les entreprises commerciales préparée en juin 
1966 par les agents du recensement pour l'ensemble du Canada. 

On a ajouté à cette liste les nouvelles entreprises qui se sont 
inscrites auprès des bureaux d'assurance-chômage dans la secon- 
de moitié de l'année. On a également puisé dans les listes 
publiées par les associations professionnelles et par d'autres 
organismes. On trouvera une description détaillée des tech- 
niques de dénombrement, de dépouillement et d'exploitation dans 
notre publication intitulée ‘Recensement du Canada, 1966 — Com- 
merce de détail, introduction et revue générale", n° 97-601 au 
catalogue. Les méthodes décrites dans ce bulletin ont été 
appliquées au commerce de gros sans modification importante pour 
ce qui est de la collecte et du traitement des données du recen- 
sement. 


Établissements et locaux d'affaires 


Comme en 1961, on a stratifié les données statistiques 
du recensement du commerce de 1966 en deux séries: l'une au 
niveau de l'établissement, l'autre au niveau du local d'affai- 
res. 


La notion d'établissement s'appuie essentiellement sur la 
comptabilité commerciale. L'établissement est la plus petite 
entité ou ensemble d'exploitation séparé en mesure de déclarer 
tous les éléments qui y sont mis en oeuvre ou produits et qui 
sont nécessaires au calcul de la marge brute, ainsi que les 
effectifs occupés et la rémunération des salariés. La seule 
restriction à cette définition est que les établissements de 
gros ne doivent pas chevaucher les limites des cinq régions 
canadiennes. (La région de l'Atlantique comprend Terre-Neuve, 
l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau- 
Brunswick. Le Québec et l'Ontario sont considérées comme deux 
régions distinctes. Le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta 
forment la région des Prairies; tandis que la Colombie-Britan- 
nique, le Yukon et les Territoires du. Nord-Ouest sont rattachés 
à la région de la Colombie-Britannique.) IL a fallu créer des 
établissements fictifs pour des entreprises de gros à établis- 
sements multiples ayant des locaux d'affaires dans plusieurs 
régions. On a établi des établissements de telles entreprises 
à partir des limites régionales, sans tenir compte des entités 
comptables. 


Le local d'affaires est le point de vente réel où a lieu 
l'activité commerciale. Le local d'affaires ne dépend pas 
obligatoirement de la disponibilité de données comptables, mais 
il doit pouvoir fournir un nombre limité de données statistiques 
même s'il y a lieu de procéder par estimation. Lorsque les 
dossiers comptables servent à mesurer l'activité commerciale 
déterminée d'un seul local d'affaires, l'établissement et le 
local d'affaires se confondent; dans le cas contraire, deux ou 
plusieurs locaux d'affaires appartiennent à un même établisse- 
ment donné. 


OT 


The Merchandising and Services Division planned 
to publish a comprehensive range of location and estab- 
lishment statistics on Wholesale Trade, as Volume VII 
of the 1966 Census of Canada publications, in the fol- 
lowing six booklets: 


Catalogue 
number 
97-621 Introduction and General Review 
Location 
97-622 Provinces by Kind of Business and Major Type 
of Operation 
97-623 Counties or Census Divisions and Places of 
5,000 Population and Over 
97-624 Size of Business 
Establishment 
97-625 General Statistics 
97-626 Analysis of Revenue and Employment Data 


Regretfully, due to unforeseen difficulties 
encountered in the course of collection, editing and 
machine processing of census data, this original plan 
had to be changed, 


The decision was taken to finalize and publish 
the establishment series only, while abandoning the 
location series. Accordingly, all the above listed 
publications have been cancelled, They are replaced 
by the present publication which contains establishment 
data only. 


The Statistical Concept of Wholesale Trade 


Wholesalers are primarily engaged in buying mer- 
chandise for resale to retailers; to industrial, com- 
mercial, institutional and professional users; to other 
wholesalers; or in acting as agents in connection with 
such transactions. 


Mixed-activity businesses (such as firms engaged 
both in wholesaling and retailing, contracting, service 
trades, manufacturing, etc.) are considered to be pri- 
marily in wholesale trade whenever they derive a larger 
gross margin, from wholesale than from any other activ- 
ity. (The gross margin is the difference between the 
total sales and the cost of goods sold. As the 1966 
questionnaire did not seek information on the cost of 
goods sold, the 1961 gross margins were used for the 
classification of establishments.) 


. The delineation between wholesale and retail 
activity is based on the "class of buyer" criterion. 
If a larger share of the gross margin was obtained from 
sales to retailers, industrial, commercial, institution- 
al or professional users than from sales to households 
or private individuals for personal use (including sales 
to farmers for non-farm use), the establishment was 
classified. to wholesale trade. Certain businesses are 
considered to be in wholesale trade disregarding the 
class of customer breakdown of their sales. These 
businesses deal in the following commodities: office 
furniture, lumber. and building materials, farm supplies 
and all kinds of machinery and equipment. 


Census statistics measure the total volume of 
Canadian wholesale trade; this is the aggregate business 
conducted by all wholesalers operating in Canada, wheth- 
er Canadian or foreign and whether sales are domestic 


La Division du commerce et des services avait prévu la 
publication d'une collection complète de données statistiques 
portant sur les locaux d'affaires et les établissements de gros 
devant constituer le volume VII des publications sur le recen- 
sement de 1966 du Canada et comprendre les six bulletins sui- 
vants: 


Numéro de 
catalogue 


97-621 Introduction et revue générale 


Répartition géographique 


97-622 Provinces suivant le genre de commerce et le princi- 
pal genre d'exploitation 

97-623 Comtés ou divisions de recensement et agglomérations 
de 5,000 habitants ou plus 

97-624 Taille des entreprises 

Établissements 
97-625 Statistique générale 
97-626 Analyse des données sur les revenus et le nombre 


d'employés 


Malheureusement, par suite de difficultés. imprévues lors 
de la collecte, du dépouillement et du traitement électronique 
des données du recensement, il a fallu modifier le plan origi- 
nal. ‘ 


On a décidé de mettre au point et de publier uniquement 
les séries portant sur les établissements, c'est-à-dire d'aban- 
donner les séries portant sur les locaux d'affaires, En con- 
séquence, toutes les publications citées ci-dessus ont été a 
annulées et remplacées par la présente publication qui contient 
des données portant exclusivement sur les établissements. 


Le concept statistique du commerce en gros 


Les grossistes ont pour activité principale l'achat de 
marchandises en vue de leur revente à des détaillants, des 
industries, des commerçants, des institutions, des profession- 


nels, d'autres grossistes: ils peuvent également servir d'agents 


à l'occasion de ces opérations. 1 Loe . 
Les entreprises a activité mixte, (telles. que les entre- 
prises de vente en gros. exerçant en même temps, comme détail- 
lants, ou comme prestataires de service, fabricants, etc.,) ont 
pour activité principale le commerce de gros lorsque la plus 
grande partie de leur marge brute provient du commerce de gros 
plutôt que de toute autre activité. (La marge brute est la, 
différence entre le total des ventes et le prix de revient, 
Comme le questionnaire de 1966 ne posait pas de question sur 
le prix de revient, les marges brutes pour 1961 ont servi A. 
classer les établissements.) 


La distinction, entre le commerce de gros et le commerce 
de détail se base sur la "catégorie d'acheteur". Si la plus 
grande partie de la marge brute provient de ventes à des détail- 
lants, des industries, des commerçants, des institutions, des 
professionnels plutôt que des. ventes à des. ménages ou à des 
particuliers pour leur usage. personnel (y compris les ventes 
à des exploitants agricoles en vue d'un usage autre. qu'agrico- 
le), i établissement a été classé dans. la. catégorie "vente de - 
gros" Certaines entreprises sont classées dans le commerce 
de gros malgré la répartition. de. leurs ventes par catégorie de 
client. L'activité de ces entreprises porte sur les, marchandi- 
ses suivantes: matériel de bureau, bois d'oeuvre et matériaux , 
de construction, fournitures agricoles et toutes sortes de 
types de machines et de matériel. 


Les statistiques du recensement mesurent le volume total 
des ventes de gros au Canada, Il s'agit 1a de l'activité totale 
de tous les grossistes en activité au Canada, quelle que soit 
la destination des ventes, au Canada ou à l'étranger. Le 


; 


or abroad. The total volume of trade measured is not 
identical with the value of goods passing through the 
wholesale sector of the economy, at times wholesale 
firms sell to each other and thus the value of the same 
merchandise may be recorded twice or more in the total 
volume of wholesale trade. No attempt is made in the 
Census to eliminate such duplications. 


The volume of trade reported by respondents in- 
cludes the value of goods sold on own account; all other 
revenues, such as received for repair, installation of 
merchandise sold, services provided, commissions; the 
value of goods sold or bought on commission for others 
minus the commissions received; and sales and excise 
taxes collected for government agencies. The 1961 and 
1966 data on sales and excise taxes are not comparable. 
The figures published on the 1961 Census refer to feder- 
ral sales and excise taxes only, while the 1966 figures 
include all kinds of sales and excise taxes. 


Types of Operations 


According to certain common characteristics, each 
wholesale establishment is assigned to one of the fol- 
lowing types of operations: | 


1. Primary Product Dealers. — Establishments 
mainly engaged in purchasing primary products, such as 


grain, livestock, raw furs, fish, leaf tobacco, pulpwood, 
etc., directly from Canadian farmers, loggers, fisherman 
and trappers or acting as agents in such transactions. 
Co-operative marketing associations marketing primary 
products of their members are considered as primary 
product dealers. 


2. Wholesale Merchants. — Establishments primarily 
engaged in buying and selling goods on own account. 
Such a business may be described as export and/or im- 
port merchant, cash and carry wholesaler, drop shipper 
or desk jobber, mail order wholesaler, truck distribu- 
tor, rack jobber, etc. 


3. Agents end Brokers. — Establishments primarily 


engaged in buying and/or selling products for others on 
a commission basis. They may be known as auction com- 
pany, commission merchant, export and/or import agent 
or broker, manufacturer's agent, purchasing agent or 
resident buyer, selling agent, etc. Not every agent or 
broker is classified to this type of operation. An 
agent dealing in primary products by buying directly 
from Canadian farmers is classified as a Primary Product 
Dealer (type 1); agency-type wholesale operations by 
manufacturers as a Manufacturers’ Sales Branch (type 4) 
and agents dealing primarily in petroleum products as 


a Petroleum Bulk Tank Plant and Truck Distributors (type - 


5). 


4. Manufacturers' Sales Branches. — Businesses 
owned by manufacturing firms for marketing their own 
products, These may or may not be separately incorpo- 
rated and goods produced by others may also be sold. 
There are two exceptions to this rule: (a) Manufacturers’ 
sale branches which are owned by a firm that hgs a manu- 
facturing plant(s) outside Canada only and (b) manufac- 
turers' sales branches which are incorporated and sell 
less than 50 % of their parent manufacturers’ products. 
These are classified not as Manufacturers' Sales 
Branches but as Wholesale Merchants. It should be noted 
that exception (a) was not applied in the 1961 Wholesale 
Trade Census. Those manufacturers’ sales branches which 
are not separate accounting entities but mere extensions 
of the manufacturing plant(s) (and thus do not mark up 


chiffre d'affaires obtenu n'est pas identique a la valeur des 
biens passant par le secteur du commerce de gros de l'économie, 
car parfois il y a des échanges commerciaux entre diverses 
entreprises de gros, ce qui fait que la valeur de la même mar- 
chandises peut @tre comptée deux fois ou même davantage dans 

le chiffre d'affaires du commerce de gros. Lors du recensement 
en question, on n'a pris aucune mesure pour supprimer ces che- 
vauchements. 


Le chiffre d'affaires déclaré par les entreprises enquê- 
tées comprend la valeur des marchandises vendues pour compte 
propre, toutes les autres recettes, comme celles reçues pour des 
réparations, d'installation des marchandises vendues, les ser- 
vices fournis, les commissions, ainsi que la valeur des marchan- 
dises vendues ou achetées à la commission pour d'autres, moins 
les commissions ainsi reçues, de même que les taxes de vente et 
d'accise perçues pour le compte de l'administration publique. 

Il est impossible de comparer les données sur les taxes de vente 
et d'accise de 1961 à celle de 1966. En effet, les chiffres 
publiés pour le recensement de 1961 se rapportent uniquement 

aux taxes de vente et d'accise fédérales, alors que les chiffres 
pour 1966 comprennent tous les genres de taxes de vente et 
d'accise. 


Genres d'exploitation 


À partir de certaines caractéristiques communes, chaque 
établissement de vente en gros est classé dans l'une des genres 
d'exploitation suivants: 


1. Commerçants en produits primaires. — Établissements 
dont l'activité principale consiste à acheter des produits pri- 


maires tels que les céréales, le bétail, les fourrures non 
traitées, le poisson, le tabac en feuille, la pulpe de bois, 
etc., directement aux exploitants agricoles et forestiers, aux 
pêcheurs et aux trappeurs canadiens ou à servir d'agents à l'oc- 
casion de telles opérations. On considère les coopératives de 
vente qui mettent sur le marché les produits primaires de leurs 
membres comme des commerçants en produits primaires. 


2. Grossistes. — Établissements dont l'activité principale 
consiste à acheter et à vendre pour leur propre compte. Cette 
catégorie comprend les grossistés en exportation ou en importa- 
tion, en vente au comptant sans livraison, les grossistes spé- 
cialisés en expédition directe, en vente par correspondance, 
en répartition par camion, en vente au moyen d'étalages placés 
chez les clients, etc. 


3. Agents et courtiers. — Établissements dont l'activité 
principale est l'achat ou la vente à la commission de marchan- 
dises appartenant à d'autres. Ces établissements peuvent porter. 
la désignation de sociétés de vente aux enchères, de commission- 
naires en marchandises, d'agents et courtiers en importation ou 
en exportation, de représentants de fabricant, d'agents d'achat 
et acheteurs, d'agents de vente, etc. On ne classe pas tous 
les agents ou courtiers dans cette catégorie: un agent dont 
l'activité porte sur les produits primaires qu'il achète direc- 
tement aux fermiers canadiens est considéré comme un commerçant 
en produits primaires (1@f type); les activités de gros du type 
agence assurées par des fabricants feront partie des succursales 
de vente des fabricants (4€ type), tandis que les agents dont 
le commerce porte principalement sur les produits du pétrole 
feront partie des dépôts et distributeurs par camion-citerne 
de produits pétroliers (5° type). 


4, Succursales de vente des fabricants. — Établissements 
que les entreprises manufacturières possèdent pour la commercia- 
lisation de leurs propres produits. Ces établissements peuvent 
être constitués ou non en une corporation séparée et peuvent 
également vendre des marchandises d'autres fabricants. Les 
deux exceptions sont: a) les succursales de vente des fabricants 
qui appartiennent à une entreprise n'ayant d'usine qu'à l'étran- 
ger et b) les succursales de vente des fabricants constituées en 
corporation et vendant moins de 50 % de la production de la 
société-mére. Ces deux exceptions sont désignées non pas comme 
succursales de vente des fabricants, mais comme grossistes, Il 
faut noter qu'il n'a pas été tenu compte de l'exception a) lors 
du recensement du commerce de gros de 1961. Les succursales de 
vente des fabricants qui n'ont pas de comptablilité distincte 
mais constituent de simples prolongations des usines (qui 


7 a 


their goods received from the parent plant nor are 
remunerated on a commission basis by the parent com- 
pany) are part of the manufacturing establishments and 
as such were considered to be out of scope for the 
Census of Wholesale Trade. 


5. Petroleum Bulk Tank Plants and Truck Distri- 
butors. — Businesses primarily engaged in the wholesale 
distribution of petroleum products, such as salaried, 
independent or agency operated bulk tank plants and 
independent or agency type truck distributors. 


Where a wholesale establishment is engaged in 
more than one type of operation, it is classified to the 
primary type accounting for the largest part of its 
gross margin. In case of an agency or brokerage opera- 
tion, the total amount of commission received represents 
the gross margin. For example, a certain establishment 
is partly a wholesale merchant and partly an agent and 
earns $20,000 gross margin on own account business and 
receives a revenue of $30,000 from commissions. As the 
commission income exceeds the margin earned on own ac- 
count transactions, the establishment is classified to 
the Agents and Brokers type. 


It is conceivable that the different establish- 
ments of a multi-establishment firm do not belong to the 
same type of operation. For example, the Ontario opera- 
tion may be the wholesale merchant type, while in 
Quebec an agency type of operation may predominate. 

Each establishment is classified on its own merit 
whether they do or do not belong to the same firm. 


Kind of Business Classification 


Each wholesale establishment is assigned to a 
specific kind of business classification, according to 
the major commodities handled. 


When classifying an establishment to a certain 
kind of business, the "value added'' method (comparison 
of gross margins earned on various commodities) is not 
applied; the decision is based on the percentage shares 
of total sales occupied by various commodities. 


For the list of major groups and the description 
of the kind of businesses within them, see Appendix 1. 


Secrecy 


To meet the secrecy requirements of the Statistics 
Act, safeguarding the interest of individual respon- 
dents, certain data cannot be shown. In some cases 
data are omitted to prevent disclosure by deducting all 
the remaining items from the total of the respective 
line or column. Both kinds of undisclosed items are 
indentified with an "x" sign. 


Summary of Findings 


The total volume of trade (measured as net sales 
plus all kinds of revenues plus the value of goods 
handled on commission, excluding commission, plus sales 
and excise taxes) conducted by Canadian wholesale estab- 
lishments amounted to $31,171.5 million in 1966. 8.6 % 
of this volume ($2,686.9 million) was handled by primary 
product dealers, 60.7 % ($18,922.4 million) by wholesale 
merchants, 12.0 % ($3,731.2 million) by agents and bro- 
kers, 8.5 % ($2,637.6 million) by manufacturers’ sales 


branches, and 10.2 % (3,193.5 million) by petroleum bulk” 


tank plants and truck distributors. Geographically, the 
shares of the five regions in this 


n'ajoutent donc aucune marge aux biens qu'elles reçoivent de . 
la fabrique-mére, et qui ne sont pas payées à la commission 
par la compagnie-mère) font partie des établissements manufac- 
turiers, ce qui les fait exclure du champ d'enquête du recen- 
sement du commerce de gros. 


5. Dépôts et distributeurs par camion-citerne de produits 


pétroliers. — Entreprises dont l'activité principale consiste 
en la distribution en gros des produits du pétrole. Exemples: 
dépôts de pétrole en vrac exploités par un personnel salarié ou 
indépendant ou par une agence; distributeurs par camions-citer- 
nes fonctionnant à titre indépendant ou sous forme d'agence. 


Lorsqu'un établissement de commerce de gros a plusieurs 
genres d'exploitation, il est classé selon l'activité d'où 
provient la plus grande partie de sa marge brute. Lorsque cet 
établissement est exploité par des agents ou par des courtiers, 
le montant total des commissions reçues représente la marge 
brute. On peut citer comme exemple un établissement qui est à 
la fois grossiste et en partie agent, qui gagne $20,000 sous 
forme de marge brute pour compte propre, et touche $30,000 sous 
forme de commissions. Du fait que les recettes provenant des 
commissions dépassent la marge sur les opérations pour compte 
propre, l'établissement est classé dans la catégorie des agents 
et courtiers. 


Il se peut aussi que les différents établissements d'une 
entreprise à établissements multiples n'appartiennent pas au 
même genre d'exploitation. Par example, les activités commer- 
ciales en Ontario peuvent être du type "grossiste", tandis 
qu'au Québec, ce sont des activités du type "agence" qui pré- 
dominent. Chaque établissement est classé en fonction de ses 
caractéristiques propres, qu'il appartienne ou non à la même 
entreprise. 


Classement par genre de commerce 


Chaque établissement de vente de gros appartient à un 
genre de commerce bien déterminé selon les principales marchan- 
dises qu'il traite. 


Pour classer un établissement dans un genre de commerce 
donné, la méthode de la "valeur ajoutée" (comparaison des marges 
brutes gagnées pour diverses marchandises) n'est pas utilisée: 
on se base sur la part proportionnelle par rapport au total des 
ventes prise par les différentes marchandises. 


On trouvera la liste des principaux groupes et la descrip- 
tion des genres de commerce qu'ils comportent à l'Annexe I. 


Secret statistique 


En vertu des dispositions de la Loi sur la statistique 
relatives au secret et pour ne pas nuire aux recensés indivi-. 
duels, il n'est pas possible de divulguer Certaines données. 
Dans certains cas, des données ne sont pas publiées afin d'évi- 
ter la divulgation par la déduction de tous les autres postes 
du total de la ligne ou de la colonne en question. Les deux 
types de postes confidentiels sont identifiés par le signe "x". 


Sommaire des résultats 


Le chiffre d'affaires (c'est-à-dire les ventes nettes 
plus toutes les recettes plus la valeur des biens vendus à la 
commission, compte non tenu des commissions, plus les taxes de 
vente et d'accise) des établissements canadiens de commerce de 
gros s'est élevé à $31,171.5 millions en 1966. De ce total, 
8.6 % ($2,686.9 millions) proviennent du commerce des commer- 
gants en produits primaires, 60.7 % (18,922:4 millions de 
dollars) proviennent des grossistes, 12.0 % (3,731.2 millions, 
de dollars) proviennent des agents et courtiers,,8.5 %-. 
(2,637.6 millions de dollars) proviennent des succursales de 
ventes des fabricants et 10.2 % (3,193.5 millions de dollars) 
proviennent des dépôts et distributeurs par camion-citerne de 


total were as follows: 5.1 % ($1,592.1 million) Atlantic 
region, 25.0 % ($7,791.9 million) Quebec, 32.3 % 
($10,066.2 million) Ontario, 26.1 % ($8,137.1 million) 
Prairie region, and 11.5 % ($3,584.2 million) British 
Columbia, including Yukon and the Northwest Territories. 


Out of the $31,171.5 million total volume of 
business, $6,370.0 million represented the value of 
goods handled on commission, excluding commission. 
Year-end inventories amounted to $3,642.0 million, and 
accounts receivable to $2,860.5 million. Wholesale 
establishments paid $1,631.1 million wages and salaries 
during the year. The number of employees was 316,373 
as per last week of November 1966. 


All inquiries concerning the report should be 
addressed to Mr. L. Sonkodi, Chief, Wholesale Trade 
Section, Merchandising and Services Division, Statistics 
Canada, Ottawa. KlA-OV4 Telephone (613) 992-7344. 


produits pétroliers. Ce total se répartit comme suit entre les 
cing régions géographiques: 5.1 % (1,592.1 millions de dollars) 
pour la région de l'Atlantique, 25.0 % (7,791.9 millions de 
dollars) pour le Québec, 32.3 % (10,066.2 millions de dollars) 
pour l'Ontario, 26.1 % (8,137.1 millions de dollars) pour la 
région des Prairies et 11.5 % (3,584.2 millions de dollars) 
pour la Colombie-Britannique, y compris le Yukon et les Terri- 
toires du Nord-Ouest. 


Sur les 31,171.5 millions de dollars que représente le 
chiffre d'affaires total, 6,370.0 millions de dollars consti- 
tuent la valeur des marchandises vendues à la commission, compte 
non tenu des commissions. Les stocks en fin d'année s'élèvent 
à 3,642.0 millions de dollars, et les créances diverses 
2,860.5 millions de dollars. Au cours de l'année, la rémunéra- 
tion des salariés des établissements du commerce de gros s'est 
élevée à 1,631.1 millions de dollars. Les effectifs occupés 
au cours de la dernière semaine de novembre 1966 étaient de 
316,373. 


Adressez toute demande de renseignements au sujet du 
présent bulletin au chef de la Section du commerce de gros, 
M.L. Sonkodi, Division du commerce et des services, Statistique 
Canada, Ottawa. KlA-OV4 Téléphone: (613) 992-7344. 
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TABLE 1. Wholesale Trade, by Kind of Business, for Canada 


Kind of business 


Canada 


Total, all establishments ..,.,,.,,,,...,..,,. 


Amusement, sporting and photographic goods ....... 


Amusement and sporting goods: 
Sporting goods ( general line) ..,.,..,....,.,.. 
Toys, novelties and fireworks ...... 
Other amusement and sporting goods ...,..,,,.. 


Photographic equipment and supplieS .,....,,,,,. 


AUTOMOTIVE essence semensune eusnsssssoseses 


Automotive parts and accessories . 
Tires and tubes ..,..........,,.. 
Other automotive equipment . 
Automotive parts rebuilders ............,,.. 


Motor vehicles .,.,,,,.,.,........se.sssseseese 


Beer, wine and distilled spirits .........,....,.. 


Chemicals, drugs and allied products . 
Industrial chemicals .,......,,..,.,,.,,,...,.. 


Drugs and drug sundries: 
Drugs and drug sundries (general line) ....... 
Drugs and patent medicines (specialty lines} 
Drug sundries .,...,.,,...,....ssse.svessesse 


Soaps and toilet preparations ....,,,.,,,,.4.%4: 


Other chemicals, drugs and allied products ..... 
Coal and coke ..,,,,,,,,....,....sevseoosvrersese 


Dry goods and apparel .,...,,.....e..oeseuusees 


Clothing and furnishings: 
Clothing and/or furnishings (general line) ... 
Clothing, men's and boys’ ,..,,.,,.........,% 
Furnishings, men's and boys' , 
Work clothing .......,,...., 
Clothing, women'S .......csecerees 
Hosiery, underwear and‘other women's apparel 
and accessories. 

Furs and fur clothing ........,......ssssses 
Millinery and millinery supplies 
Shoes and other footwear .....,.,.,,.....,..., 


Dry goods (general line) ..............,..... 
Piece goods .,,....sessessseseneessesssseesssesse 
Other dry goods: 


Notions ........e.ossessessreuses 
Miscellaneous dry goods (n.e.s.) ............. 


Electrical goods .....ccccueccsncccrcsccvevecresce 
Electrical merchandise (general line) .......... 


Household electrical appliances: 
Electrical appliances (general line) ......... 
Radios and television sets and equipment ..... 
Other household electrical appliances 
(specialty lines). 


See footnote(s) at the end of the table. 


Number 
of 
establish- 

ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


30,900 


- 10 - 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise 
taxes(1} 


Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 
et d'accise(l) 


31,171,515.0 


350,411.8 


35,044.6 
129,633.5 
&40,750.6 


144,983.1 
1,646,956.8 


827,142.8 
152,251.2 
19,594.8 
24, 364.6 


623, 603.4 
135,010.0 


731, 526.8 
295,183.8 


188, 315.0 
106, 885.0 
33,285.1 


53,713.5 


54,144.4 
112, 734.6 
1,157, 766.4 


194,058.7 
24,753.6 
26,198.8 

2,821.0 

125, 289.1 

49 823.5 


27,5067 

8,663.9 
132,445,4 
231,329.0 
237,499.0 
27,148.8 
70, 228.9 


1,032,116.7 
333, 204.2 


53,972.2 
214,630.6 
39,410.3 


Value of 
goods handled on 
commission, 
excluding 
commission 
Valeurs des 
biens achetés 
ou vendus à 
commission, 

. sans la 
commission 


and the Economic Regions, 1966 


Total sales 
and revenue, 
less value of 
goods handled on 
commission 
and sales and 
excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 
moins la valeur 
des biens achetés 
ou vendus à 
commission et les 
taxes de ventes 
et d'accise 


$'000 


6,369,962.9 


40,591.4 


7,575.0 
21, 676.6 
3,524.1 


7,815.7 


77,759.3 


42, 291.0 
3,781.3 
1,936.5 

41.7 


29,708.8 


20,532.7 


53,724.2 
29,812.9 


3,622.8 


6,334.8 


10, 230.4 


451, 307.0 


76, 744.2 
16,650.5 
17,103.1 

14.5 
93,458.8 
17,626.4 


5,262.3 
2,605.5 
37,660.4 
59,041.1 
87,677.5 
4,395.8 
33,066.9 


112,428.8 
18,650.4 


8,733.3 
24,791.8 
9,041.3 


24,434, 569,1 


302,696.2 


27,326.4 
107,475.1 
36,786.2 


131,108.5 


1,548,275.5 


776,767.8 
147,331.9 
17,476.7 
23,652.3 


583,046.8 


114,095.5 


670,926.7 
262, 792.9 


179, 767.2 
101,034.1 
31,519.8 


48,536.2 


47,276.5 


102,473.6 


699, 701.5 


116, 022.9 
8,075.5 
9,074.0 
2,803.7 

31, 813.7 
32,090.6 


22,054.7 

5,975.7 
93,281.0 
170, 374.6 
148,678.1 
22,521.6 
36,935.4 


888,505.5 
297,489,2 


45,078.3 
183,775.7 
29,768.5 


Sales and 
excise taxes 
collected for 

government 

agencies 

Taxes dé ventes 

et d'accise 
perçues par vous 
pour le compte 
d'un organisme 
gouvernemental 


366,983.0 
7,124.2 


143.2 
481.8 
440.3 


6,058.9 
20,922.0 


8,084.0 
1,138.0 
181.6 
670.6 


10, 847.8 


381.8 


6,757.9 


1,291.6 
27.6 
21.7 

2.8 
16.6 
106.5 


189.7 
82.7 
1,504.0 
1,913.3 
1,143.4 
.231.4 
"226.6 


3,182.4 
17,064.6 


160.6 
6,063.1 
600.5 


* 


fs 


Inventory 
at end 
of year 


Stock 
à la fin 
de l'année 


$'000 


3,641,963.4 


44,086.0 


6,158.6 
19,730.4 
6,598.8 


11,598.2 


286 448.5 


167,600.12 
22,577.1 
3,379.5 
11,383.5 


79,508.3 


1,954.7 


82,053.2 
30,086.0 


23,016.5 
12,135.3 
5,607.4 
5,045.1 


6,162.9 


8,561.6 


121,783.0 


19,174.6 
1,577.7 


17,909. 
28, 636.7 
27, 644.3 

4,350.9 
7,064.7 

129,224.5 

31,099.3 


7,631.8 
32,351.6 
4,995.2 


Number 
of 
working 
proprietors 


Nombre 
de 
propriétaires 
actifs 


13,059 


Voir renvoi(s) a la fin du tableau 
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TABLEAU 1. Commerce de gros, par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 


Paid employees 


Employés rémunérés 


Number 
last week 
of 
November 


Nombre 
dernière 
semaine de 
- Novembre 


316,373 
4,957 


542 
2,216 
599 


1,600 
33,819 


21,137 
3,245 
526 
911 


8,000 
1,444 


10,549 
3,041 


2,707 
2,053 

786 
1,205 


757 


600 


Total payroll 


for 


year 


Rémunération 
totale de 
l'année 


1,631,110.7 


26,064.0 


9,542.7 


173,907.7 


104 296.3 
16 089.2 
3,344.6 
4,441.0 


45 ,736.6 


7,991.0 


54,624.9 
19,073.3 


11,191.6 
10,194.5 
3,465.9 


5,746.4 


4,953.2 


3,538.6 


55,957.3 


10, 356.7 
695.8 
742.9 
155.6 

3,153.1 

2,445.6 


1,140.8 
849.3 
7,779.4 
13,877,1 


8,643.8 


80,067.2 
22,534.7 


Comptes 


Accounts 
receivable 


Genre de commerce 


a 


recevoir 


Canada 


2,860,519.2 Total, tous les établissements ...... dasrsssssecsssssensstrnsss 


40,778.5/|Articles de récréacion de sport et photographiques ..,........,..,., 


Articles de récréation et de sport: 


3,826.5 Articles de sport (assortiment général) ........ bee eee eee eens 
15,504.2 Jouets, nouveautés et pièces pyrotechniques . eee 
5,234.3 Autres articles de récréation et de sport ....,..,.,........ see 
16,213.5 Equipement et fournitures photographiques .........,...,........ ï 
177,856.3| Automobiles ...,........... sosscosessesssresonessees éssosssserssnrs 


Équipement, pièces et accessoires d'automobiles: 


97,788.3 Pièces et accessoires d'automobile . 
21,270.9 Pneus et chambre à air ..,.,......: . 
2,607.7 Autres équipements pour automobile ..... . . 
3,031.8 Reconstructeurs de pièces d'automobile ....... .. . 
53,157.6 Véhicules automobiles ........... beens cere renee ene sssssscessenes 
6,031.7] Bière, vin et spiritueux distillés ..,..,.,......,.,...........0 
91,362.2| Produits chimiques, drogues et produits assimilés ..,....,..,..,... 
44,390.7 Produits chimiques industriels ......,....,,..............sssss 
Drogues et articles divers de pharmacies: 
14,554,3 Drogues et articles divers de pharmacies (assortiment général) 
14,357.3 Drogues et médicaments brevetés (spécialités) ...,.......... ve. 
4,816.3 Articles divers de pharmacies ........ eS rr rs . 
6,136.2 Savons et préparation de toilette ..... ede een ee wee e cence racer 
7,107.4 Autres produits chimiques, drogues et produits connexes ......... 
10,772,2| Charbon et coke .....,.,..........,.......... sossss sense cos 
114,627.0 | Mercerie et habillement ..,,,....,..,.......sessssessscceeesnse tee 
Vêtements et fournitures: 
15 344.0 Vêtements et (ou) fournitures (assortiment général) 
1,486.4 Vêtements pour hommes et garçons ..... 
1,572.1 Fournitures pour hommes. et garçons . 
389.1 Vêtements de travail ............... 


3,710.1 Vêtements pour femmes. ..... ose 
4,094.7 Bas, sous-vêtements et autres accessoires pour femmes ..... 
4,590.4 Fourrures et vêtements de fourrure ..........e 
727.4 Articles de modes et garnitures ... 
16,083.0 Souliers et autres chaussures .... 
30,865.4 Mercerie (assortiment général) .......,...,......ss.ssessesessess 


26,753.8 Marchandises à La pièce 2... ccc cece rere rere een seer eer eneeens 


Autres merceries: 
3,265.9 Articles de fantaisie .. 
5,744.7 Mercerie diverse, n.c.a. 


156,654.7 | Articles électriques ................ssesoocses 
50,878.3 Articles électriques (assortiment général) 


Appareils électro-ménagers: 
9,174.0 Appareils électriques -(assortiment général) ..,...,.......,..., 
34,212,2 Appareils de radios et de télévision et équipement . aoe 
4,302.9 Autres appareils électro-ménagers (spécialités) ...,,.....,,.., 


ta & © 


21 


Dur 


28 


29 
30 
31 
32 
33 


34 


35 
36 
37 
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TABLE 1, Wholesale Trade, by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Number 
of 

establish- 

ments 


Kind of business 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


Canada — Continued 


Electrical goods — Concluded: 


Electrical wiring supplies, construction mate- 
rials, apparatus and equipment 
Electrical wiring supplies and construction 


materials, 
Electrical apparatus and equipment ........... 
Other electrical specialties ........ ose 


Farm products (raw materials) ........ 
Flowers and nursery stock ........ 
Grain ..,,,,.,.,..,,.4 


Raw furs ..,,.......... 

Hides and skins ....... 

Wool and mohair ...,.......... 
Livestock ,....,...,..,..,...,....: 


Other farm products (raw materials): 
Tobacco (Leaf) .......,...,.,.,,............. 
Miscellaneous farm products (raw materials) .. 


Farm supplies .....,..,,......... seen e eae eeees 
Farm supplies (general line) . 
Feed, hay and grain ....... cece cece een eens 
Fertilizers and fertilizer material (agricul- 

tural chemicals). 
Seeds cece ccccccececvecsreerscceeseeneroessvosee 
Seed processing plants . 
Other farm supplies ..... 


Food products (except groceries) and tobacco ..... 


Confectionery, soft drinks and tobacco: 
Confectionery ......... 
Soft drinks ........... 
Cigars, cigarettes and tobacco .....,....,,.., 


Dairy and poultry products: 
Dairy and poultry products (general line) .... 
Dairy products ....,,,,.,.,... seen eeves 
Poultry products .,,....,...,4..,....éocsees 


Fish. and sea foods ,.,....,......, ee ees 
Frozen or frosted foods .....,,..,.,,..,,...,.., 
| Fruits and vegetables (fresh): 
Fruits and vegetables, fresh (general line) .. 
Fruits (fresh) ............ eee cen teen ee eeene 
Vegetables (fresh) ,........,...,....,..,.,...: 
Meats and meat products .,..,,......44,.esesess 


Food products except groceries (general line) .. 


Other food products except groceries .....,.,... 


Forest products (except lumber)......,.,.,,.,...., 


. Pulpwood .,,,,.,,..... enessesscnsesesessessesess 


Other forest products ,,.,..,,..,.....,,,,.,,... 


See footnote(s) at the end of the table. 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise 
taxes (1) 
Total des ventes 
et recettes, 
y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise(1) 


215,757.6 
50,923.7 
124,218.1 


5,288,048.5 
__ 26,467.7 
3,882,171.7 


49,099.6 
57,523.5 
12,697.8 


1,068,027.7 


459,623.3 
197,344.3 
157,725.3 
23,231.7 
60,046.6 


10,976.5 
10,298.9 


2,781,208.1 


130,997.0 
18,552.5 
601,914.6 


49,400.11 
124,259.2 
136,173.2 
131,814.9 


112,524.5 


439,541.8 
158,084.4 
105,115.0 
585,355.3 
139,020.7 


48,454.9 


78, 587.0 
32,703.4 


45,883.6 


Value of 
goods handled on 
commission, 
excluding 
commission 


Valeurs des 
biens achetés 
ou vendus & 
commission, 
sans la 
commission 


23,987.1 


7,084.2 
20,140.7 


2,413,431.7 
3,199.9 
1,289,320.0 


29,142.8 
12,028.4 
8,270.1 


918,639.4 


* 


59,033.7 
44,790.2 
9,872.4 
3,891.9 
424.7 
54.5 


372,451.8 


34,681.8 
9,902.0 
56,136.8 


28,688.1 
4,549.5 
12,357.0 


18, 854.4 
32,227.7 


87,410.7 
26,809.3 
16,123.2 

8,605.5 
27,299.0 


10,806.8 


29,906.4 
1,554.1 


28,352.3 


Total sales 
and revenue, 
less value of 

goods handled on 
commission 
and sales and 
excise taxes 

Total des ventes 

et recettes, 
moins la valeur 
des biens achetés 
ou vendus à 
commission et les 
taxes de ventes 
et d'accise 


188, 152.0 
42,227.4 
102,014.4 


2,873,697.2 
23,153.1 
2,592,265.6 


19,768.3 
45,494.7 
4,424.0 


149, 371.0 


398 947.3 
151,284.3 
147,700.4 
19,300.1 
59,576.9 


10,920.0 
10,165.6 


2,392,249.9 


95,500.5 
8,637.8 
533,232.6 


20,711.6 
119,701.9 
123,815.7 
112,618.4 


80,280.8 


351,853.9 
131,269.0 

88,982.8 
576,683.8 
111,545.8 


37,415.3 


48,656.3 
31,147.5 


17,508.8 


Sales and 
excise taxes 
collected for 
government 

agencies 


Taxes de ventes 
et d'accise 
pergues par vous 
pour le compte 
d'un organisme 
gouvernemental 


22.5 
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TABLEAU 1. Commerce de gros, par genre dé commerce, Canada et régions économiques, 1966 ~ suite 


Number 
Inventory of 
ét end working 
of year proprietors 
Stock Nombre 
à la fin de 


de l'année propriétaires 
actifs 


$*000 
25,327.0 41 
7,772.7 5 
20,046.9 42 
759 487.5 518 
2,082.3 33 
742,974,8 31 
3,309.5 24 
3,505.0 26 
969.2 3 
4,282.9 389 
x x 
x x 
50, 800.2 484 
19,485.4 91 
15,020,5 241 
3,139.4 53 
10,754.1 45 
1,112.0 47 
1,288.8 7 
109,133.8 1,290 
9,690.9 136 
168,9 93 
32,008.4 95 
1,457.3 11 
6,083.0 48 
3,033.8 210 
10,103.5 116 
5,931.6 21 
8,570.0 191 
6,736.8 73 
2,573.7 85 
12,583.2 182 
5,792.5 15 
4,400.2 14 
4,116.4 87 
1,939.7 57 
2,176.7 30 


Voir renvoi(s) A la fin du tableau. 


Paid employees 


Employés rémunérés 


Number 
last week 
of 
November 
Nombre 
dernière 
semaine de 
novembre 


3,271 


585 
1,908 


5,923 


359 


385 


Accounts 
receivable 
- ‘ Genre de commerce 
Comptes 
a 
recevoir 


Total payroll 
for 
year 
Rémunération 
totale de 
l'année 


Canada — suite 


Articles électriques — fin: 


Fournitures de montage électrique, matériaux de construction, 
appareils et équipement: 


19,153,0 30,168.5 Fournitures de montage électrique et matériaux de construction 
3,630.7 9,412.3 Appareils électriques et équipement ...,,,......sesssu..ss 
10,754.8 18,506.5 Autres spécialités électriques ...,....seesssecessssesaeeseesess 
31,192.5 77, 825.9 | Produits agricoles (matières brutes) ..,.,..... esse 
3,572.5 2,313.1 Fleurs et plants de pépinière .... eee 
7,976.7 49,413.2 Grain soso sasserss ressens eerene esse eesseserasesseese 
Peaux, fourrures et laine: 
1,377.5 4,134.6 Fourrures brutes .....,...,.sesesssssssssssanesaceesuessesssse 
2,027.3 2,635.3 Peaux ............ 
308.1 658.7 Laine et mohair ...,,,..444 cesse sssseosssseresemeeneee 
14,129.3 16,613.5 BECAL] cicccccracscev eves recesses nreee etree n reser earns nsernennees 
Autres produits agricoles (matières brutes): 
x x Tabac (en feuilles) .,..,,.,,.,,.....,4..essesssesesssessesss 
x x Produits agricoles divers (matières brutes) ......,..,...,,.,,. 
27,021.6 40,331,7 | Fournitures agricoles .,....,.,,.,..,.4..4sesesseessesecseesveuess 
11,158.0 14,360.8 Fournitures agricoles (assortiment général) 
7,576.0 13,550.9 Provendes, foin et grain .....,,...,.sssssoessevescuseneessosuee 
1,521.0 4,518.9 Engrais chimiques et matériaux d'engrais chimiques (produits 
chimiques agricoles). 
4,816.1 6,296.6 Graines de semence ...,,..,..,...sesesesorsseoserssseseuressneuees 
1,093.9 887.7 Établissements de conditionnement de graines de semence cos. 
856.6 716.8 Autres fournitures agricoles .,.,..,.,....ssusssusseuesesessoesse 
113,726.7 134,050,4 | Produits alimentaires (sauf l'épicerie) et tabac ...,.,.,....,,,,.. 
Confiserie, boissons gazeuses et tabac: 
8,499.0 7,593.6 Confiserie .,.......sess.corseosses 
1,085.0 165,2 Boissons gazeuses ....,...,,.,. 
17,711.3 27,303.1 Cigares, cigarettes et tabac ..,.,..,.. esse essssunssooveus 
Produits laitiers et avicoles: 
1,263.6 1,212.7 Produits laitiers et avicoles (assortiment général ...... . 
2,292.9 5,572.5 Produits laitiers ..,.,.....ssesssossesossvecssssssse cs... 
5,079.8 6,099.2 Produits avicoles .,..,.,..,.,.,...sesesrerseremeenesresessesee 
7,872.9 9,268.5 Poisson et fruits de mer ....,,...............e.ssresessrsesesses 
4,655.8 5,191.4 Aliments congelés ou glacés soso desc eovesccossessnesoeseeeses 
Fruits et légumes (frais): 

22,689.6 20, 807.2 Fruits et légumes frais (assortiment général) .,....,,,,,,.,,,, 
9,544.7 6,555.6 Fruits (frais) .. sonsssssossse wee 
6,333.4 6,255.1 Légumes (frais) ......,..... scccaccacnr cer es esses esaresstseaees 

17,322.7 25,985.1 Viandes et produits de la viande ...,,,.,.. serveur ressresesee 
7,288.1 7,800.6 Produits alimentaires, sauf l'épicerie (assortiment général) .... 
2,087.9 4,240.6 Autres produits alimentaires, sauf 1'épicerie seme cesar cc ceeceee 
3,251.6 5,096.3 | Produits forestiers (sauf le bois d'oeuvre) ..ccccecsccscccseceonce 
1,542.3 2,584.4 Bois à pâte occ sce cece eee r cen c neers tee e nese neces nee easneeeenes 
1,709.3 2,512.9 |‘ Autres produits forestiers .,...,,.,..,.4,..,s.sssssesseseseus 


Due 


Ou KAU 


30 
31 
32 
33 
34 
35 


36. 


37 
38 
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TABLE 1. Wholesale Trade, by Kind of Business, for Canada and the: Economic Regions, 1966 ~ Continued 


Kind of business 


Canada — Continued 


Furniture and house furnishings ... 


Purniture: 
Household furniture .......,.......,. 
Office furniture ........ 


House furnishings: 
Brooms and brushes ..... oe eee e conan 
China, glassware, crockery and pottery . 
Floor Coverings .,,.,,.,..,.,....se.ss 
Household linens, draperies, etc. 
Other house furnishings .:...,..,.,,....,..,,, 


Musical instruments and sheet music ..,.......,, 


General merchandise ...... 


Groceries and food specialties 


Groceries (general line) ........ 


Grocery specialties: 
Biscuits and other bakery products ........... 
Canned foods ,,,.,,.,,,......,.,, 
Coffee, tea, spices and cocoa .. 
Flour ,,,.,.,,... 
Sugar .....,..,.. 
Other grocery specialties . 


Hardware .. 


Hardware (general line) ... 


Hardware (specialty line) .,....,....,......,... 


Jevellery cece cance ccnsscccrceneseeceraseateceeaes 
Jewellery (general line) .......:...5.5.,,,,,,,: 
Jewellery (specialty Line) ....,...,.,..,,,..... 


Watch materials, jewellers' tools and supplies 


Leather and leather goods .,..,,.....,...,....,.,. 


Leather and leather goods (general line) ....... 


Leather and shoe findings ...,....,..,..,,..,,.. 


{Lumber and building materials (other than metal) 


Construction and building materials (other than 
metal or wood): ° . 
Building materials (general line) . 
Glass .,..,..,.,.,,,.,.,..,1....... 
Paints, varnishes, lacquers and enamels . 
Paints, glass and decorators' supplies . 
Wallpaper 
Insulation, siding and/or roofing materials .. 
Other specialty ‘Lines’ ......,/,:.........4,... 


‘ Lumber and millwork: 
Lumber ,.....,..s.ssessssccccsssss 
Lumber and millwork ..,,,.,.,,,,... 


See footnote{s) at the end of the table. 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


678 


167 


889 


573 


Total sales 


and revenue, 
including sales 


and 


excise 


taxes (1) 


Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 
et d'accise(1) 


455,389.4 


62,877.0 
45,652.7 


2,479.2 
79,110.9 
178,285.8 
53,378.6 
14,977.3 


18,627.9 
117,652.4 


3,349,533.4 


2,673,062.1 


81,468.1 
155,689.0 
27,920.3 
x 

x 
113,190.5 


561,810.3 


420,842.2 


140,968.1 


78,655.7 
40,530.2 
29,647.9 


8,477.6 


40,094 ,0 
23,742.1 


16,351.9 


2,201,155.3 


361,949.5 
63,884 .2 
23,939.9 
46,856.1 

1,501.5 
80,114.4 
77,105.2 


512,434:0 
1,033,370.5 


. Value of 
goods handled on 
commission, 
excluding 
commission 
Valeurs des 
biens achetés 
ou vendus à 
commission, 
sans la 
commission 


19,275.7 
15,064.1 
12,624.7 

3,526.9 


137.1 


19,387.1 


442,119.8 


284,814.5 


51,332.5 
26,256.9 


25,075.6 


7,307.2 


4,452.0 
679.3 


2,175.9 


17,222.8 
11,304.1 


5,918.7 


206,972.0 | 


12,871.1 
7,612.5 
1,429.3 


15,6544 
3,579.0 


38,225.9 
127,599.8 


Total sales 
and revenue, 
less value of 

goods handled on 
commission 

and sales and 
excise taxes 

Total des ventes 
et recettes, 

moins la valeur 
des biens achetés 
ou vendus à 
commission et les 
taxes de ventes 
et d'accise 


383,394.6 


47,562.7 
42,035.0 


2,449.7 
59,216.7 
162,302.2 
40,070.2 
11,348.9 


18,409.2 
97,490.7 


2,900,521.9 
2,382,517.1 
74,781.0 
87,504.1 
22,633.7 


x 


n x 
84, 387.8 


497 543.6 
384 530.3 


113,013.3 


69,030.5 
35,572.8 
27,199.7 


6,258.0 


.22,277.3 
11,978.6 


10,298.7 


1,949,275.4 


341,494.6 
55,499.2 
21,846.4 
46,673.2 

1,495.2 
» 62,605.1 
71,970.6 


463,890.5 
883,800.6 


Sales and 
excise taxes 
collected for 
government 
agencies 
Taxes de ventes 
et d'accise 
perçues par vous 
pour le compte 
d'un organisme 
gouvernemental 


3,588.3 


:12,934.2 
10,055.0 


2,879.2 


2,318.0 
505.4 
1,768.9 


43.7 


593.9 
459.4 


134.5 


7,583.8 
772.5 
664.2 
182.9 

6.3 
. .1,854.9 
ab 1,555.6 


£ . 10,317.6 
21,970.21 


Wg 
me 
x 


3 
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TABLEAU 1, Commerce de gros, par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Number 
_ Inventory of 
at end working 
of year proprietors 
Stock Nombre 
à le fin de 


de l'année propriétaires 
actifs 


37000 
69 ,496,2 175 
5,862.9 28 
4,937.6 30 
526.8 4 
16,211.8 38 
26,652.2 12 
8,668.7 20 
2,201.2 32 
4,435.0 11 
13,970.6 54 
230,153,2 253 
191,501.2 144 
4,401.8 42 
11,999.3 28 
1,823.0 il 
x x 
x x 
7,934.0 23 
103,614.5 187 
82,841.5 127 
20,773.0 60 
18,255.8 100 
7,666.5 59 
9,090.0 31 
1,499.3 10 
4,182.8 53 
1,869.5 30 
2,313.3 23 
295 482.1 909 
56,143.1 270 
21,606.5 46 
2,560.3 37 
9,350.9 19 
194.4 - 
4,501.5 11 
9,743.5 75 
44,944.2 186 
148,437.7 265 


Voir renvoi(s) & la fin du tableau. 


Paid employees 


Employés rémunérés 


Number 
last week 
of 
November 
Nombre 
dernière 
semaine de 
novembre 


6,546 


Total payroll 
for 
year 


Rémunération 
totale de 
l'année 


36,525.3 


3,004.4 
5,760.0 


211.1 
8,285.0 
12,128.3 
3,623.0 
1,316.6 


2,196.9 


9,263.7 


112,414.9 
86 ,110.6 
10,060.2 

5,069.2 
957.8 

x 

x 
4,769.9 
50,872.1 
38,749.7 


12,122.4 


7,748.6 
4,157.0 
2,807.2 


784.4 


2,330.3 
1,259.2 


1,071.1 


168,441.3 


3 


Accounts 
receivable 


are de commerc 
Comptes Genre de erce 


& 


recevoir 


Canada — suite 


63,400.4| Meubles et ameublement de maison .............. éésresceeereeeseeses 


Meubles: 
7,493.4 Meubles de maison . 
6,742.7 Meubles de bureau . 


Ameublement de maison: 


318.4 Balais et brosses ..... és 
8,808.3 Porcelaine, verrerie, falence et poterie . 
29 820.2 Couvre-planchers .......... deve e ewe enone 
6,097.9 Toiles, tentures, etc., ménagères .. sn... . 
1,065.5 Autre ameublement de maison ..................... cece 


3,054.0 Instrument de musique et musique en feuilles ....... eee eee eeee 


13,155.5| Marchandise générale ....... ésssssé se eserss errors sssssosseseuse 


160,452.2| Épicerie et spécialités alimentaires ............. Sb ence cence eee 
111,175.9 Epicerie (assortiment général) ,,...,,........4.......... eus 


Épicerie spécialités: 


4,747.6 Biscuits et autres produits de la boulangerie ....... tés 
6,945.6 Aliments en conserve .......,4....4...sssssassss een 
2,366.3 Café, thé, épices et cacao . 

x Farine ........ . oo 

x Sucre .. 
6,357.3 Autres spécialités . . 


76,670.8| Quincaillerie .,............... arroser creer ones sosvreseoses 
61,612.3 Quincaillerie (assortiment général) ...... conso reece entree eens 


15,058.5 Quincaillerie (spécialités) .......,.,....,.,,.,..,..,.4,.444 su. 


14,945.7| Bijouterie ,...,..,..,..,........ PRESSE ET TETE seen rt eeenee 
5,930.5 Bijouterie (assortiment général) ............. bee eee een eet aee eee 
7,823.3 Bijouterie (spécialités) ...,,..,,..,.......,.., Dee e ee en wees 


1,191.9 Fournitures d'horlogerie, outila et fournitures de bijoutier .... 


2,844.5 ‘Cuir et articles en cuir suisses... osseuse sucres reer eae 


1,393.1 Cuir et articles en cuir (assortiment général) .......... . 


1,451.4 Cuir et crépins ........... Ce eee decree ener eee nneeeae . 


334,412.0| Bois d'oeuvre et matériaux de construction (autres qu'en métal) ... 
1 


Matériaux de construction (autres qu'en métal ou en bots): 


72,045.0 Matériaux de construction (assortiment général) ... . 
9,355.7 Vitre ....... betwee tee eeenad fers re ‘ 
3,869.1] Peintures, vernis, laques et émaux .. 

9,397.8 Peintures, vitre et fournitures de décorateur tee 
324.8 Papier-tenture ........... essor bee e rene ene ses 
13,249.0 Isolants, matériaux à rev®tement de murs et (ou) à toiture .... 
10,156, 8]. Autres spécialités ....,,,,.,..,.,,, 444444 see 
Bois d'oeuvre et travaux d'atelier de charpente: 
77,303.7 Bois d'oeuvre ........... ee eee nee beenae eV a cease wees 
138,710.21 Bois d'oeuvre et travaux d'atelier de charpente ...:..." ve 


wn 


œuour 


28 


29 


ah 
ps 
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TABLE 1. Wholesale Trade, by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued € 


Total sales 
and revenue, 
less value of 


Totel sales Value of Sales and 


Number and revenue, goods handled on goods handled on excise taxes 

of including sales commission, commission collected for 
establish- and excise excluding and sales and government. 
ments taxes (1) commission excise taxes agencies 


Kind of Business 


Nombre Total des ventes Valeur des Total des ventes Taxes de ventes \ 
d'éta- ‘et recettes, biens achetés et recettes, et d'accise 
blissements y compris les ou vendus à moins la valeur perçues par vous 


des biens achetés 
ou vendus à 
commission et les 
taxes de ventes 
et d'accise 


taxes de ventes 
et d'accise(l} 


pour le compte 
d'un organisme 
gouvernemental 


commission, 
sans la 
commission 


Canada — Continued 
1 | Machinery, equipment and supplies .,...,..,,...,,. 6,906 3,611,754.5 176,254.9 3,356,277.3 79,222.3 
Commercial machinery, equipment and supplies: 
2 Commercial refrigeration equipment and 110 47,537.0 2,141.4 45,448.5 947.1 
supplies. 
3 Hotel and restaurant equipment and supplies 93 29,755.0 660.7 28,746.8 347.5 
(non-food). 
4 Office machines and equipment ..,...,.,.,.. 479 122,574.9 3,204.4 117,874.3 1,496.2 
5 Store machines and fixtures ,,,.,,,,,,.,,4 85 46,410.5 1,565.1 44,228.8 616.6 
6 Other commercial machinery and equipment ..... 66 x x x x 
7 Construction machinery and equipment, new and 185 469,845.2 5,004.5 451 ,886.6 12,954.12 
used, 
8 Farm machinery and equipment ......seccesccceroes 3,043 . 1,050,115.0 40 583.2 1,094 ,593.7 4,938.1 
Industrial machinery, equipment and supplies: 
9 Industrial machinery, equipment and supplies 409 358, 787.4 24,645.38 325,393.2 8,748.4 @ 
(general line). 
10 Belting, hose, packing and mechanical rubber 49 23,193.3 97.4 22,084.2 1,011.7 
goods. 
il Packaging, wrapping, canning and bottling 52 27,734.9 4,766.6 22,176.5 793.8 
machinery. 
12 Metal working machinery ...... esessseoses 258 213,987.3 12,975.7 191,932.6 9,079.0 
13 Materials-handling equipment .,............., 82 67,900.6 3,499.8 61,055.0 3,345.8 
14 Mining machinery, equipment and supplies ..... 87 79,076.7 2,065.5 73,733.2 3,278.0 
15 Oil-well and oil-refining machinery and 108 121,273.9 6,124.6 108,832.0 6,317.3 
equipment. 
16 Power-house and power-transmission equipment 90 92,155.8 11,485.8 77,551.4 3,118.6 
17 Printers' and lithographers' machinery, 65 36,346.5 1,367.0 33,240.3 1,739.2 
equipment and supplies. , 
18 Textile machinery, equipment and supplies .... 51 23,308.3 5,594.3 17,230.3 483.7 
19 Miscellaneous industrial machinery, equipment 514 260,229.1 23,054.1 227,206.2 ' 9,968.8 
and supplies. 
20 Used machinery ..cercccsccccessscereesssrecore 48 15,098.5 1,582.1 13,284.5 231.9 
Professional equipment and supplies: 
21 Church equipment and religious goods . 31 7,153.2 429.1 6,667.6 56.5 
22 Dentists’ equipment and supplies .., 44 23,305.6 - 22,956.2 349.4 
23 School equipment and supplies .,..,.,,.,.,,,,. 38 x x x x 
24 Scientific and laboratory equipment and 92 |. 75,722.0 2,433.6 71,081.8 2,206.6 
supplies. 
25 Surgical, medical and hospital equipment and 124 on 83,935.4 3,700.9 79,467.8 766.7 
supplies. . . 
26 Other professional equipment and supplies .... 71 28,440.8 599.2 . 27,541.0 . 300.6 
Service equipment and supplies: 
27 Barber and beauty salon equipment and supplies 70 20,795.7 126.3 ! 20,130.1 539.3 
28 Fire protection equipment and supplies ....... 65 x x x x 
29° Janitors’ equipment and supplies ............. 101 17,781.2 336.9 17,170.2 274.1 
30 Laundry and dry cleaners' equipment and 55 28,068.8 702.4 27,072.5 293.9 
supplies. . ‘ 
31 Motion picture apparatus and supplies ........ 17 5,445.4 566.3 4,787.4 : 91.7 
32 Other: service equipment and supplies ......... 81 39,593.6 2,510.6 35,734.4]  « . 4 1,348.6 
Transportation equipment and supplies: . : 
. . a . 
33 Aircraft and aeronautical equipment and 62 36,211.9 2,322.3 33,361.2 | : 528.4 « 
supplies. . . 
” 34 Marine equipment. and supplies .. . . 152 59,535.4 5,780.2 52,929.5 825.7 
35 . Railroad equipment and supplies .. .. 26 45,986.2 3,443.8 41,501.2 ” 1,041.2 
36 Other transportation equipment and supplies .. 3 x - x x 


See footnote(s) at the end of table, 


Inventory 
at end : 
of year 


2 Stock 
à la fin 
de l'année 


$ "000 
739,140.6 


8,413.7 
4,509.8 
25 229.0 


4,418.2 
x 


172,326.4 


198,773.9 


63,015.1 
3,599.8 
2,066.2 

28,507.0 

12,771.9 

11,372.1 

39,560. 2 


16,068.5 
5,243.2 


2,479.3 
49,948,4 


3,069.4 


2,201.9 
5,385.8 


x 
15,949.4 
12, 168.1 


6,783.5 


5,905.3 


11,272.7 


2,308.6 
x 


TABLEAU 1. Commerce de gros, par genre 


Paid employees 


Employés rémunérés 


Number 
of 
working 
proprietors 
Nombre 
de 
propriétaires 
actifs 


.Number 
last week Total payroll 
of for 
November year 
Nombre Rémunération 
dernière totale de 
semaine de de l'année 
novembre 
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de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Accounts 
receivable 
Comptes 
a 
recevoir 


Genre de commerce 


Canada — suite 


514,948.3 | Machines, équipement et fournitures ....cccccccssecccscctccsccesses 


$'000 
3,048 58,532 328 484.4 

31 843 4,901.6 6,742.0 
29 668 3,622.0 5,485.5 
168 4,696 25,118.9 21,637.2 
20 803 4,348.2 4,835.4 
x x x x 
26 7,596 46,773.6 76,661.4 
2,191 12,897 61,384.4 98,370.0 
80 5,504 32,256.5 52,427.7 
7 433 2,719.6 3,133.7 

6 493 3,120.9 4,293.7 
37 ‘ 2,954 19,536.0 38,103.6 
7 1,049 6,527.4 10,336.0 
10 1,165 7,377.2 15,198.8 
2 1,230 7,647.4 19,881.0 

2 1,771 10,883,0 13,452.9 

8 725 5,030.6 9,731.4 
12 287 1,946.9 3,416.7 
179 3,969 22,858.4 38,025.3 
9 267 1,360.1 1,510.1 
1i 260 1,036.7 996.7 
2 721 4,071.5 6,097,8 
x x x : x 
14 1,444 8,222.8 16,378.4 
18 1,606 9,841.8 18,194.5 
16 762 3,965.8 4,910.3 
26 632 3,528.4 3,386.6 
x x x x 
23 499 2,631.7 2,411.8 
12 436 2,776.5 4,591.1 
5 106 525.5 895.9 

9 884 5,450.9 5,566.2 

7 593 3,053.0 4,617.2 
26 1,612 7,033.7 8,215.8 
2 310 2,065.4 6,422.9 
- x x x 


Voir renvoi(s) à la fin du tableau, 


Machines, équ 
Equipement 


Equipement 
restauran 

Machines et 

Machines et 


ipement et fournitures pour le commerce: 
et fournitures de réfrigération pour le commerce ... 


et fournitures (non alimentaires) d'hôtel et de 
t. 

équipement de bureau ...... 0. cece wees 
ameublement de magasin 


Autres machines et équipement pour le commerce ,,..,.,.,,.,.,+e 


Machines et é 
Machines et é 


Machines, équ 


Machines, 6 
général). 
Courroies, 
mécanique: 
Machines à 
embouteil 
Machines & 
Equipement 
Machines, 6 
Machines et 
pétrole. 
Équipement 
Machines, é 
lithograp| 
Machines, 6 
Machines, 6 


Machines in 


Équipement et 
Equipement 
Equipement 

quipement 
Equipement 
Equipement 


Autres équi 


Equipement et 


Equipement 
Equipement 
Équipement 
Équipement 


Appareils e 
Autres équi 


Matériel et f 


quipement de construction, neufs et usagés ......... 
quipement agricoles ..,..,,..,,.,,,,,.....,.... 


ipement et fournitures industriels: 
quipement et fournitures industriels (assortiment 


boyaux, garnitures et articles en caoutchouc 

8. . 

empaqueter, à emballer, A mettre en conserve et à 
ler. 

travailler les métaux ...,,,.........,4,0, 
pour la manutention des matériaux 
quipement et fournitures de mines ....,....,....,4,, 
équipement de puits de pétrole et de raffinage du 


de station et de transmission électrique ........... 
quipement et fournitures d'imprimerie et de 

hie, 

quipement et fournitures de textiles .,,,.....,.,4. 
quipement et fournitures industriels divers 


dustrielles, usagées ... cc ccc aces rac seccervececeses 


fournitures professionnels: 


d'église et articles religieux ........,...,....,.,4 
et fournitures de dentiste ..., 


et fournitures d'école ... .. . 
et fournitures scientifiques et de laboratoire ..... 
et fournitures chirurgicaux, médicaux et d'hôpital 

pement et fournitures professionnels ..,...,.,,,,., 


fournitures de service: 


et fournitures de 
et fournitures de 
et fournitures de 
et fournitures de 


salon de barbier et de coiffure .. 
protection contre les incendies .. 
Conciergerie ....susssesssuses . 
blanchissage et de dégraissage ... 


t fournitures de cinéma .,...,,....,.....4.,.ssesse 
pement et fournitures de service ......,,,,.....,,,, 


ournitures de transport: 


Avions et matériel et fournitures d'aéronautique ......,.,,..,,. 


Matériel et 
Matériel et 
Autres maté 


fournitures de marine .,.......,...sssesue 
fournitures de chemin de fer .. eee . 
riel et fournitures de transport .,..............,,4 


bi 


No. 


wl wrn 


14 


21 
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TABLE 1. Wholesale Trade, by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued | 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
biissements 


Kind of business 


Canada — Concluded 


Metals and metal work ..,,...,....,.............4 


Iron and steel (general line) .....,,.......... 

Sheet metal and metal work .............,....... 

Structural steel ..,..............ssssssseseesse 

All other metals and metal work (except non- 
ferrous products). 

Non-ferrous metals and metal work .,,....,.,,.,4 


Paper and paper products .,,..,..... 


Fine papers cecererecsarcetacscececrercecscerses 
Newsprint .......4. beeen sen eceeneceereneeee 

Paper and paper products (general line) 
Stationery and stationery supplies .... 
Wrapping paper and paper bags . 
Other paper and paper goods ..,...,....ee.vessse 


Petroleum and petroleum products .....,,.......... 


Plumbing, refrigeration and heating equipment and 
supplies. 


Air-conditioning and ventilating equipment ..... 

Cooling and refrigeration equipment and supplies 
(non-electric). 

Heating equipment and supplies ..,,.,,,..,,.44.. 

Plumbing equipment and supplies ............,,.. 

Plumbing and heating equipment and supplies 

(general line). 


Waste materials (including scrap metal) .......... 


Junk and scrap (general line) ....,.....,:....,. 
Scrap metal .,,...............ssss.orerse 
Waste materials (other than scrap metal) ...... 


Other kinds of business .,.,,...,....,....e..sce 


Books, periodicals and newspapers 
Optical goods ..ceccssececcvoccassereese 
Containers, except wood, paper or glass ........ 


Textiles and textile materials (other than dry 
goods): 


Cordage and twine .......,..s4.s.sssessoseses 
Other textile and textile materials (other 
than dry goods). 


Second hand goods (except machinery and 
automotive). 


Miscellaneous kinds of business (n.e.s.) ....... 


Total sales 
and revenue, 


including sales 


and excise 
taxes(1) 


Total des ventes 


et recettes, 
y compris les 


taxes de ventes 
et d'accise(l} 


1,207,986.5 


485,588.0 
15,671.6 
64,260.4 

213,199.7 


429,266.8 


1,115,637.6 


106 ,990.7 
307 483.7 
452 ,582.2 
112, 334.2 
26,336.1 
109,910.7 


3,193,496.0 


643,099.8 


x 
x 
62,767.7 


304,725.4 
238,111.5 


338,947.4 


15,069.5 
290,759.8 
33,118.1 


* 482,312.7 


163,690.8 
12,969.6 
2,190.6 


40,730.5 


243,175.9 


Value of 
goods handled on 
commission, 
excluding 
commission 
valeurs des 
biens achetés 
ou vendus à 
commission, 
sans la 
commission 


543,877.7 


123,371.9 
4,604.2 
14,439.8 
65,166.9 


336,296 .9 


640,311.7 


314.1 
296,294 .7 
304,606.4 

6,396.3 
1,004.2 
31,696.0 


417,564.1 


57,443.9 
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Total sales 
and revenue, 
less value'of 
goods handled on 
commission 
and sales: and 
excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 
moins la valeur 
des biens achetés 
ou vendus à 
commission et les 
taxes de ventes 
et d'accise 


651,987.8 


356,564.1 
10,943.1 
48,969.2 

143,668.5 


91,842.9 


464,387.7 


105,136.6 
11,189.0 
143,826.5 
103,318.7 
24, 380.7 
76,536 .2 


2,701,172.6 


564,697.0 


x 
X 
50,447.9 


277,765.1 
209,306. 2 


328,535.8 


_ 14,548.6 
284,098.0 
29,889.2 


407,751.7 


151,201.0 
12,862.7 
1,801.1 


35,875.3 


187,689.5 


Sales and 
excise. taxes 
collected for 

government 
agencies 
Taxes de ventes 
et d'accise 
perçues par, vous 
pour le compte 
d'un organisme 
gouvernemental 


+ 12,121.0 


5,652.0 
124.3 
851.4 

4,364.3 


1,129.0 


10,938.2 


1,540.0 


4,149.3 
2,619.2 

951.2 
1,678.5 


74,759.3 


20,958.9 


512.6 


32.0 
450.1 
30.5 


4,094.7 


1,059.5 


19.4 


(i) This column represents the total volume of trade (net sales plus all kinds of other revenues, including commissions, plus the value of goods handled on 
commission, excluding commission, plus sales and excise taxes) detailed in the following three columns. 


fo 
a. 


Inventory 
at end 
of year 


Stock 
à la fin 
de l'année 


$'000 


117,637.5 


59,606.1 
2,488.3 
8,230.6 

28,761.7 


18,552.8 


56,465:8 


12,481,.2 


18,872.9 
17,528.2 
2,378.3 
3,205.2 


234,727.6 


83,753.7 


24,350.8 


1,121.2 
20,648.7 
2,580.9 


57,082.8 


24 132.6 
3,532.4 
103.7 


650.3 


24,788.6 


(1) Cette colonne représente le chiffre d'affaires (ventes nettes plus toutes les autres recettes, y compris les commissions, plus la valeur des biens tran- 
sigés à la commission, compte non tenu des commissions, plus les taxes de vente et d'accise) dont le détail est donné dans les trois colonnes suivantes. 


Number 
of 
working 
proprietors 
Nombre 
de 
propriétaires 
actifs 
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TABLEAU 1. Commerce de gros, par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Paid employees 


Employés rémunérés 


Accounta 
Number hoo receivable 
last week Total payroll ~ Genre de commerce 
of for Comptes 
November year a 
— - recevoir 
Nombre Rémunération 
dernière totale de 
semaine de l'année 
novembre 


Canada — fin. 


45,806.2 162,887.0| Métaux et ouvrages métalliques ...... Say eter ene nee sous 
22,119.0 , . Fer et acier (assortiment général) .....,,.......,......,,....... 
1,255.2 , . TOlerie et ouvrages métalliques .... 
3,447.4 > . Acier de construction ..... peewee enee 
12,738.8 ; « Tout autres métaux et ouvrages métalliques (sauf les produits non 
ferreux). 
6,245.8 n . Métaux et ouvrages métalliques non ferreux ............ soso mn 
103,149.2| Papier et articles en papier ........ bee e eee cee ne re careeeee see 
16,032.7 Papiers fins .. eee tee eeeeeas 


39,246.0 Papier journal . DVI . 

22,607.1 Papier et articles en papier (assortiment général) . 
13,125.0 Papeterie et fournitures de papeterie ............ 
3,862.1 Papier d'emballage et sac en papier ... 
8,276.3 Autres papier et articles en papier ..... 


133,733.9 402,351.7} Pétrole et dérivés ....... vus. rss essesseresses Se 


47,091,4 80,959.4 | Équipement et fournitures de plomberie, de réfrigération et de 
chauffage. 


Équipement et fournitures de plomberie et de chauffage 
(assortiment général). 


26,869.4 > .l|Matières de rebut (y compris déchets métalliques) ......... sous 


1,719.4 . Rebuts et déchets (toutes sortes) eas 
20,956.8 > . Déchets métalliques ............... euros 
4,193.2 > . Matiéres de rebut (autres que déchets métalliques) éosssersreseus 


42,140.4 52,871.5 Autres genre de commerce ..,..,,,,,.,4,.4..4 cet et eenerectceecua . 


18,805 .7 22,289.9 Livres, périodiques et journaux ....,...,..,......,,.. 
2,250.5 1,873.5 Articles d'optique ...... tenet eee eres teenies 
208.4 176.5 Contenants, sauf en bois, en papier ou en verre .... 


Textiles et matières textiles (autres que merceric): 


Cordages et ficelle ....5.......,.,..... sous essor sos 

Autres textiles et matières textiles (autres que mercerie) .,.. 

2,188.3 . Marchandises usagées (sauf machines et pièces d'automobilea) .... 
17,493,0 ; . Divers genres de commerces {n.c.a.) ...,.,......, ees 


N° 


mEUR 


14 


30 


32 
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TABLE 1. Wholesale trade, by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Total sales 
and revenue, 
less value of 


Total sales Value of Sales and 


Number and revenue, goods handled on - goods-handled on excise taxes 
of including sales commission, commission collected for. 
establish- and excise excluding and sales and government “ 
ments taxes (1) commission excise taxes agencies 


Kind of business 


Nombre Total des ventes Valeurs des Total des ventes Taxes de ventes 
d'éta- et recettes, biens achetés et recettes, et d'accise ù 
blissements y compris les ou vendus à moins la valeur perçues par vous 


taxes de ventes 
et d'accise(1) 


commission, 
sans la 
commission 


pour le compte 
d'un organisme 
gouvernemental 


des biens achetés 

ou vendus à ~ 
commission et les 
taxes de ventes 
et d'accise, 


Atlantic Provinces 


1 Total, all establishments .................... 1,592,077.6 178,148.7 1,413,928.9 16,723.2 
2 | Amusement, sporting and photographic goods ....... 5,000.8 511.2 4,489.6 6.9 

Amusement and sporting goods: 
3 Sporting goods ( general line) . 494.3 _ 494.3 - “ 
4 Toys, novelties and fireworks ... x x x x r 
5 Other amusement and sporting goods ..,..,,.,,. 63.4 - 63.4 ~ 
6 Photographic equipment and supplies ..,...,,.... x x x x 
7 | Automotive ........................ ceceeseeeeeeees 84,166.8 1,483.0 82, 683.8 7 940.5 

Automotive equipment, parts and accessories: 
8 Automotive parts and accessories .,,,,.4%. 41,009.1 1,463.8 39,545.3 533.8 
9 Tires and tubes ..,,..,.......,... 8,514.2|: - 8,514.2 109.7 
10 Other automotive equipment ....,.. x - x x 
il Automotive parts rebuilders .,,.,,.....+.0%09. - - _ . _ 
12 Motor vehicles ...,..,.,..,..........vssssossures x x x x 
13 | Beer, dre and distilled spirits os... 3,020.0 652.9 2,367.1 144.1 
14 | Chemicals, drugs and allied products . 30,220.8 1,551.6 28, 669.2 106.6 
15 Industrial chemicals ...,.....,.,.,,........v... x x x x 

Drugs and drug sundries: 
16 Drugs and drug sundries (general line) ...... . 9,387.0 1,201.6 8,185.4 13.8 
17 Drugs and patent medicines (specialty lines) x _ x 
18 Drug sundries .......,.sssesseneesvessreessnes x x x _ 
19 Soaps and toilet preparations ............,e.s 1,292.3 - . 1,292.3 26.9 
20 Other chemicals, drugs and allied products ..... x _ x x 
21 Coal and coke ..,,,....s.sesesssoeereneevseneuses 1,205.3 1,074.5 130.8 - 
22 | Dry goods and apparel .esersccesverecerereerersere 11,618.0 3,887.1 7,730.9 21.8 

Clothing and furnishings: 
23 Clothing and/or furnishings (general line) ... 2,798.3 952.6 1,845.7 2.8 
24 Clothing, men's and boys' ..........,..... x - x _ 
25 Furnishings, men's and boys' ,,,..,..,. . - - - - 
26 Work clothing ..........sesssrsveoese . - ~ ~ - 
27 Clothing, women's .........sssssseresessssense - _ _ ~ 
28 Hosiery, underwear and other women's apparel 

and accessories. _ - ~ - 

29 Furs and fur clothing ............s.sesosescss - - - - 
30 Millinery and millinery supplies .,...,..,,,.. - - - - 
31 Shoes and other footwear .................... 2,998.9 400.7 2,598.2 8.5 
32 Dry goods (general line) ..........,..,,.,.,,... 5,532.9 2,533.8 2,999.1 7.5 
33 Piece goods .......ssesssssmesmsesmenecsesenenene - - - _ 

Other dry goods: 
34 Notions ...s.eeesesosssssresssssenesesseses x _ x x 
35 Miscellaneous dry goods (n.e.s.) ............. _ - _ _ 
36 | Electrical goods .,.,....,.,......emssssesesevrses 52,536.1 10,995.3 41,540.8 1,814.5 
37 Electrical merchandise (general line) .......... 25,341.5 3,334.3 22,007.2 1,468.0 

Household electrical appliances: 
38 Electrical appliances (general line) ......... 9,586.5 2,185.5 7,401.0 49.0. 
39 Radios and television sets and equipment . . 5,006.8 881.7 4,125.1 259.3 
40 Other household electrical appliances 

(specialty lines). x x x x 


See footnote(s) at the end of the table, 


Inventory 
at end 
of year 


Stock 
à la fin 
de l'année 


$'000 


185,514.2 


774.3 


156.2 
x 
10.7 


x 


14, 668.9 


1,447.9 


271.6 
x 


1,146.6 
624.5 
x 


Voir renvoi(s) à la fin du tableau. 
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TABLEAU 1. Commerce de gros, par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Number 
of 
working 
proprietors 


Nombre 
de 
propriétaires 
actifs 


78L 


10 


un 


22 


Paid employees 


Employés rémunérés 


Number 

last week Total payroll 
of for 

November year 
Nombre Rémunération 

dernière totale de 

semaine de l'année 

novembre 


$'000 


22,007 91,702.7 
151 687.4 
il 48.0 

x x 

2 1.7 

x x 
1,688 7,410.6 
1,057 4,670.0 
246 992.4 
x x 

x x 

41 123.9 
516 2,004.9 
x x 

152 612.3 
x x 

x x 

34 214.2 

x kK 

10 29.2 
187 770.3 
52 173.7 

x x 

47 251.5 
83 336.2 
603 3,257.0 
262 1,526.9 
104 525.8 
56 263.8 

x x 


Accounta 
receivable 


Genre de commerce 


Comptes 


a 


recevoir 


Provinces de l'Atlantique 


191,478.0 Total, tous les établissements ,..,,.,.,......,... 


623.6| Articles de récréacion de sport et photographiques ....... 


Articles de récréation et de sport: 


78.1 Articles de sport (assortiment général) ... 
x Jouets, nouveautés et pièces pyrotechniques . 
6.1 Autres articles de récréation et: de sport ..... 
x Équipement et fournitures photographiques ...... so 
9,253.3 | Automobiles ...,..,,,...... sonossonsssss denne eae wee 
Equipement, pièces et accessoires d'automobiles: 
6,117.4 Pièces et accessoires d'automobile . 
1,343.6 Pneus et chambre A air .,,,.,...,... 
x Autres équipements pour automobile .....,,,...... oe 
_ Reconstructeurs de pièces d'automobile ........... 
x Véhicules automobiles ....,.,,,,..... essssssreses see 
75.7 | Bière, vin et spiritueux distillés ...,,,.,,.,,...,... 
3,932.4 | Produits chimiques, drogues et produits assimilés .... 


x Produits chimiques industriels 


Drogues et articles divers de pharmacies: 


923.7 Drogues et articles divers de pharmacies (assortiment général) 
x Drogues et médicaments brevetés (apéclalités) .........,,.,,... 
x Articles divers de pharmacies ......... Boca e ee ceca re cesreeeee 

233.7 Savons et préparation de toilette ......... eee ee eee e een uses 


x Autres produits chimiques, drogues et produits connexes ........, 


33.8 | Charbon et coke .............. eoossssure nets eee e nena se eeeeeene . 
1,757.3 | Mercerie et habillement .............. wee caesar enae eee eaten eens oe 
Vêtements et fournitures: 
498.0 Vêtements et (ou) fournitures (assortiment général) ........ 
x Vêtements pour hommes et garçons ...........,.,,,,,.,4.: . 
- Fournitures pour hommes et garçons . . 
- Vêtements de travail ......,..... . 
- Vêtements pour femmes ........ cece ence eee ret ene sus . 
- Bas, sous-vétements et autres accessoires pour femmes ..... so. 
- Fourrures et vêtements de fourrure .....,.,.,,.,.....,..,.,... 
- Articles de modes et garnitures ... . 
439.4 Souliers et autres chaussures ... CESSE EEE TETE 
754.4 Mercerie (assortiment général) .......,.,.,,,,,.,,,.....0444.0., 
- Marchandises à la pièce ......,,,,,,,,....,,.,.4. seu 
Autres merceries: 
x Articles de fantaisie .. Seca neta tere cerrees 
~ Mercerie diverse, n.c.a. eran veces ou. 
6,028.2 | Articles électriques .....,,..,,4.. esse essor 
1,627.5 Articles électriques (assortiment général) ....,...,..,.,....4,., 
Appareils électro-ménagers: 
2,175.7 Appareils Glectriqués (assortiment général) ......cccaseveeceee 
816.5 Appareils de radios et de télévision et équipement . 
x Autres appareils électro-ménagers (spécialités) sent eeerecaces 


nut 


37 


TABLE 1. Wholesale Trade,,by Kind of Business, for Canada and 


Kind of business 


Atlantic Provinces — Continued 
Electrical goods — Concluded: 


Electrical wiring supplies, construction mate- 
rials, apparatus and equipment: 
Electrical wiring supplies and construction 
‘materials, : 
Electrical apparatus and equipment ... 
+ Other electrical specialties -. 


Farm products (raw materials) ......... eae ee eens 
Flowers and aursery stock ....... errr . 
Grain ..... soso soso ess. tesreesssess om 


Hides, skins, raw furs and wool: 
Raw furs ... oe 
- Hides and skins .. 
Wool and mohair ... 


Other farm products (raw materials): 
Tobacco (leaf) .......... sr Sasesresssuses 
Miscellaneous farm products (raw materials) 


Farm supplies ..........,..,........ ‘ 
Farm supplies (general line) osesnre 
Feed, hay and grain ..,.,.,.,....., 
Fertilizers and fertilizer material “(agricul 

tural chemicals). 
Seeds ....... eee an ees 
Seed processing plants 
Other farm supplies .. 


Food products (except groceries) and tobacco ..... 


Confectionery, soft drinks and tobacco: 
Confectionery ..... ones use 
Soft drinks ............... PRETEES 
Cigars, cigarettes and tobacco ...... 


Dairy and poultry products: 
Dairy and poultry products (general line) .... 


Dairy products ,,.....eie.seseossssee 
Poultry products ......ssss.sesesesreese 
Fish and sea Foods ....4..../.. see... 


Frozen or frosted foods ..........,.......:..... 


Fruits and vegetables (fresh): 
Fruits and vegetables, fresh (general line) a 
Fruits (fresh) cecesecsisecorcenceeccceecesnes 
Vegetables (fresh) ......... been er ev es rn scenes 
Meats and meat products .....,.,.,,......sre.es 


Food products except groceries (general Tine) . 


Other food products except groceries ........... 


Forest products (except lumber) ..,....,.,...,..... 


Pulpwood ee rere eer SC EEEEEEE 


Other forest products :.........:.,.....:...... 


See footnote(s) at the end of the table. 


Livestock ...,...... rr ee 


Number 
of 


establish- 


ments 


Nombre 


d'éta- 


blissements 


10 


w 


21 


417 


26 


20 


‘Total des ventes 
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Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise 
taxes (1) 


et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise(1) 


3,792.0 
x 
5,089.6 


13,411.8 


"x 


10,627.3 
3,096.5 
7,026.6 

180.9 


x 


x 
299, 067.2 


17, 231.6 
12,195.4 
41,959.9 


x 
x 
x 


44, 863.9 


4,238.0 


36,403.7 
10,972.9 
32,704.0 


81,063.4 


6,701.3 


407.4 


the Economic Regions, 


Value of 
goods handled on 
commission, 
excluding 
commission 
Valeurs des 
biens achetés 

ou vendus à 

commission, 

sans la 
commission 


38,468.9 


1966 — Continued 


Total sales 
and revenue, 
less value of 

goods handled on 

commission "" 
and sales and . 
excise taxes ’- 


Total des ventès -— 
et recettes, “ - 
moins la valeur 
dès biens achetés 
‘ou vendus à 
comhission et les 
taxes de ventes 
et d'accise 


1,766.5 
x 
3,127.6 


12,702.8 


x 


10,404.3 
3,000.5 
6,899.6 

180.9 


260,598. 3) 


12,677. 
3,487. 
35,850. 


awe 


35,502.4 


3,400.4 


33,897. 
10,321. 
31,950. 


S © L 


79,818.0 


6,908.0 


6,500.6 


407.4 


Sales and 
excise taxes 
collected for 
government . “ 

agencies : 


à 


Taxes de veñtes À 
et d'accise 


‘perçues par, vous 


pour le compte 
d'un organisme 
gouvernemental 


18.8 


o 


TABLEAU L. Commerce de gros, par genre 


Number 

Inventory of 

at end working 
of year proprietors 
* Stock Nombre 

à la fin . de 
de l'année ‘ propriétaires 

actifs 


$'000 
308.2 4 
623.3 1 
207.5 31 
x - 
x x 
x x 
102.1 19 
x x 
750.6 15 
255.2 1 
446.6 il 
1.3 2 
x _ 
x x 
14,209.2 189 
1,186.3 26 
78.3 20 
2,181.1 12 
x x 
- x 
x x 
3,001.2 43 
136.6 2 
1,589.5 7 
1,869.6 7 
992.2 31 
1,817.8 29 
x x 
x x 
560.8 14 
558.3 10 
2.5 4 


Voir renvoi(s) à la fin du tableau. 


Paid employees 


Employés rémunérés 


Number 
last week Total payroll 
of for 
November year 
Nombre Rémunération 
dernière totale de 
semaine de l'année 
novembre 
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de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Accounts 
receivable 
Comptes 

a 
recevoir | 


$'000 

51 249.4 250.4 
x x - 
95 466.0 588.6 
80 227.4 590.8 
x x x 

1 
x x x 
x x x 
38 94.9 222.1 
x x x 
195 574.2 690.1 
83 209.0 241.0 
100 315.4 407.3 
3 LI 29.4 
x x x 
x x x 
4,082 13,104.6 17,677.4 
183 827.6 825.6 
144 573.2 71.3 
293 1,287.9 1,889.6 
x x x 
x x x 
x x x 
545 1,976.7 3,212.2 
41 170.4 239.2 
608 2,512.0 2,534.2 
623 828.2 269.4 
853 1,659.2 2,918.3 
492 2,272.7 4,534.0 
x x x 
x x x 
119 666.2 527.8 
96 589.2 505.3 
23 77.0 22.5 


Genre de commerce 


Provinces de l'Atlantique — suite 
‘Articles électriques — fin: 


Fournitures de montage électrique, matériaux de construction, 
appareils et équipement: eee 
Fournitures de montage électrique et matériaux de construction 


Appareils électriques et équipement 
Autres spécialités électriques &.,...... use eessseemesenmeeeee 


Produits agricoles (matières brutes) .....0..005 sesssesosesouss 
Fleurs et plants de pépinière ...... 


Grain .,..,,,.. 4er eer e tere ener satne tenes seeeterenenenees 


Peaux, fourrures et laine: 
Fourrures brutes ...., 
Peaux ...,....,...4., . 
Laine et mohair ...,,..,,....,,,,. 44e eenesettncveaseues 


Bétail ....,,..,,..., 44 ses cent eens ene tet eeetnetecerneeectne 


Autres produits agricoles (matiéres brutes): 
Tabac (en feuilles) ..,,.,,,,., c ese ceetecerceccsensscteeeecnee 
Produits agricoles divers (matières brutes) ........ 


Fournitures agricoles ......,,.,,,,,444. es eseeeerrsccusecsveeuese 
Fournitures agricoles (assortiment: général) . 
Provendes, foin et grain ......... 
Engrais chimiques et matériaux d'engrais chimiques (produits 

chimiques agricoles). 
Graines de semence ....,...,,,.. 


Produits alimentaires (sauf l'épicerie) et tabac ..,.,,......,..... 


Confiserie, boissons gazeuses et tabac: 
Confiserie .........,,... 


Produits laitiers et avicoles: 
Produits laitiers et avicoles (assortiment général ......... 
Produits lditiers ...,,,,.,,.,. esse 
Produits avicoles ...,,,..,,.,.,...,.. 


Poisson et fruits de mer ..,...,.,,,,,,. esse ceceecseoneus 


Aliments congelés ou glacés ...,,.4,, 4... eceressesenesseneese 


Fruits et légumes (frais): 
Fruits et légumes frais (assortiment général) ..,,.,., 
Fruits (frais) ... 
Légumes (frais) occ ccs cccccceccecnvecncressscecsseasessteeees 


Viandes et produits de la viande ..,....,,... 
Produits alimentaires, sauf l'épicerie (assortiment général) .... 


Autres produits alimentaires, sauf l'épicerie . ares. 


Produits forestiers (sauf le bois d'oeuvre) .....,., 
Bois à pâte See see ses nto ressens ressens ces éonees 


Autres produits forestiers on renesssecenecenceecceeceesesecuee 


N° 


aus 
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TABLE 1. Wholesale Trade, by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Total sales 


and revenue, 
Total sales Value of less value of + Sales and 
Number and revenue, goods handled on goods handled on excise taxes 
of including sales commission, commission collected for 
establish- and excise excluding and sales and government 
ments taxes (1) commission excise taxes agencies 
Kind of business Nombre Total des ventes Valeurs des Total des ventes’ Taxes de ventes “+ à 
d'éta- et recettes, biens achetés et recettes, : et a accise | 
blissements y compris, les ou vendus à moins la valeur perçues par‘ vous 
taxes de ventes commission, des biens achetés, pour Le. compte S 
et d'accise(1) sans la ou vendus à d'un organisme 
commission commission et. les gouvernemental 
: taxes de ventes 
et d'accise 
. Atlantic Provinces — Continued 
- . 1 Furniture and house furnishings ..........,,4..... 11,532.3 1,062.6 10,469.7 79.1 
Furniture: È 
2 Household furniture .........sessssssensersese x x x - 
3 Office furniture ,.....,......esssesesensseuee 2,223.6 203.7 2,019.9 32.4 
House furnishings: 
4 Brooms and brushes ...,,......+ssesssesosesss ~ - - : - 
5 China, glassware, crockery and pottery ....... 1,934.8 49.1 1,885.7 27.4 
6 Floor coverings ...see.s.ssssserenessesonesnes 6,465.4 - 6,465.4 19.3 
7 Household linens, draperies, etc, .,.,..,....4. x - x - 
8 Other house furnishings ,...........ssessre.es — - - - ; 
9 Musical instruments and sheet music ............ - - - - ‘ 
10 | General merchandise ......esseeccseccccescreessene x x x x 
11 Groceries and food specialties .,.,,..,......e.e.. 291,734.3 42,881.1 248, 853.2 1,527.7 
12 Groceries (general Line) ..........,......e..... 267,060.9 39,442.7 227,618.2 1,438.7 
Grocery specialties: 
13 Biscuits and other bakery products .... . 1,790.4 554.0 1,236.4 27.7 
14 Canned £00dS ...eesecncsnececsseees 5,231.0 2,276.3 2,954.7 1.4 
15 Coffee, tea, spices and COCOA .,,,,.,..,...e00. - - - - 
16 FLOUL cee sees csc eccc ren ceeetensarsewesscoesecs x — x - 
17 Sugar ...... cent eee e rane . _ - - - 
- 18 Other grocery specialties ..cecsccssescerecess x x x x 
19 | Hardware ...ccccaccccen cer esencarenccetceesesaeees 46,474.2 3,480.6 42,993.6 1,062.9 
20 Hardware (general Line) ....,..,.....s.ssssssese 44,782.1 3,405.9 41,376.2 1,052.0 
21 Hardware (specialty line) ...,..............s.se 1,692.1 74.7 1,617.4 10.9 
22 | Jewellery ..,.......sesesssseseesesereneeeseeeess x x x x 
4 
23 Jewellery (general Line) .,,.........sssesessse x ~ x x ; 
24 Jewellery (specialty Line) .....sseceeessenerene x x x - . 
25 Watch materials, jewellers’ tools and supplies - - - - 
26 | Leather and leather goods ..,.,.....,............. 458.4 - 458.4 3.2 
27 Leather and leather goods (general line) ....... x - x - 
28 Leather and shoe findings .,.................... x - x x 
5 
29 | Lumber and building materials (other than metal) 103,613.2 8,916.6) 94,696.6 2,486.0 
mY Construction and building materials (other than . 2h ; 
metal or wood}: “ . 
30 Building materials (general line) .....,...... 39,313.0 4,003.4 35,309.6 1,025.0 
31 GLASS ses esoseseseueeereresese x ied "x oe 
32 . Paints, varnishes, lacquers and enamels 482.1 - 482.1 |. . + 95.3 
33 . Paints, glass and decorators’ supplies . aoe x - x x 
34 Wallpaper ......44...esseseesssseceneeererese - - - - 
35 . Insulation, siding and/or roofing materials .. 1,578.7 130.0 1,448.7 . 36.7 
36 Other specialty Lines .....,......,e....ve 592.1 - 592.1 2.7 
. Lumber and millwork: . 
37 Lumber ....ssss.evvsensesonesee 12,579.3 4,415.8 8,163.5 , 164.4 
38 Lumber and millwork ..,,..,....,,. 42,893.6 367.4 42,526.2 1,212.1 


See footnote(s) at the end of the table. 


Inventory 
at end 
of year 


Stock 
à la fin 
de l'année 


$'000 


2,059.9 


23,125.0 


21,037.6 


69.1 
608.2 


17,733.5 


6,433.0 


x 
128.0 
x 


172.9 
69.0 


988.4 


8,590.8 


voir renvoi(s) & la fin du tableau, 
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TABLEAU 1. Commerce de gros, par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Number 

of 
working 

proprietors 

Nombre 

de 

propriétaires 

actifs 


37 


22 


Paid employees 


Employés rémunérés 


Number 
last week 
of 


‘November 


Nombre 
dernière 
semaine de 
novembre 


242 


Total payroll 
for 
year 


' Rémunération 


totale de 
l'année 


1,166.5 


* 


11,594. 0 


10, 660.7 


99.5 
131.7 


x 


x 


4,198.1 
4,039.3 


158.8 


10,193.2 


3,981.2 
x 

33.0 

x 


140.3 
87.8 


831.2 
4,038.2 


Accounts 
receivable 
Comptes 
a 
recevoir 


1,818.2 


17,027.0 
15,507.8 


118.9 
271.9 


19,527.6 


7,243.1 


x 
93.0 
x 


303.0 
70.5 


Genre de commerce 


Provinces de l'Atlantique — suite 


Meubles et ameublement de maison ..,.....,..... feteree 


Meubles: 
Meubles de maison 
Meubles de bureau . 


Ameublement de maison: 
Balais et brosses .......... ee ee a a 
Porcelaine, verrerie, faience et poterie ... 
Couvre-planchers .........,............... 
Toiles, tentures, etc., ménagères 
Autre ameublement de maison ....... 


Instrument de musique et musique en feuilles ........... érssusses 


Marchandise générale ..... mouse érserssessesesreseereeereses esse 


Épicerie et spécialités alimentaires 
Épicerie (assortiment général) .......... EE oe 


Epicerie spécialités: 
Biscuits et autres produits de la boulangerie ....,......,.. see 
Aliments en conserve ....... eee 
Café, thé, épices et cacao .... 
Farine .................,.... 
Sucre ..,.,.... tee 


Quincaiilerie .,..,...,...... dere eee bene meee tere rea eteeee ss... 
Quincaillerie (assortiment général) ... 


Quincaillerie (spécialitéa}) ...,......... bee inee 


Bijouterie ...,.......,.,... on 
Bijouterie (assortiment général) ................. setae e eee eee 
Bijouterie (spécialités) ...,...........,..... bere cence erences oe 


Fournitures d'horlogerie, outils et fournitures de bijoutier ..,, 


Cuir et articles en cuir ...........,....44444.eessssressesrsence 
Cuir et articles en cuir (assortiment général) ..,........... eo. 


Cuir et crépins co. ce cece eee tener eesesnessusesessss 


Bois d'oeuvre et matériaux de construction (autres qu'en métal) ... 
- 
Matériaux de construction (autres qu'en métal ou en bois): 
Matériaux de construction (assortiment général) .,........ 
VITE sisi cesse eusss sance eseeeuseesssres | 


Peintures, vernis, laques et émaux ...,....,., 
Peintures, vitre et fournitures de décorateur . 


Papler-tenture .,,,.....,..4.,,. soresssnessres ae ss. 
Isolents, matériaux à revètement de murs et (ou) à toiture .... 
Autres spécialités ......... susosessesesesss desssssssss sous 


Bois d'oeuvre et travaux d'atelier de charpente: 
Bois d'oeuvre ..,,..,..,,....e.eeeeeeseseseresseereses esse 
Bois d'oeuvre et travaux d'atelier de charpente ........... ce. 


wn 


DOr~ Hau S 


No. 


aur 


TABLE 1. 


Wholesale Trade, by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 


Kind of Business 


Atlantic Provinces — Continued 


Machinery, equipment and supplies .....,.,,.,..... 


Commercial machinery, equipment and supplies: 


Commercial refrigeration equipment and 
supplies. 

Hotel and restaurant equipment and supplies 
(nen- food). 

Office machines and equipment .... 

Store machines and fixtures 

Other commercial machinery and equipment . 


Construction machinery and equipment, new and 
used, 


Farm machinery and equipment ..... 


Industrial machinery, equipment and supplies: 


Industrial machinery, equipment and supplies 
{general line). 
Belting, hose, packing and mechanical rubber 
goods. 
Packaging, wrapping, canning and bottling 
machinery. 
Metal working machinery ...,..,,...,.,. 
Materials-handling equipment ........-> 
Mining machinery, equipment and supplies ..... 
Oil-well and oil-refining machinery and 
equipment. 
Power-house and power-transmission equipment 
“Printers' and lithographers' machinery, 
equipment and supplies. 
‘Textile machinery, equipment and supplies .... 
Miscellaneous industrial machinery, equipment 
: and supplies. 
Used machinery .......,.......... esse 


Professional equipment and supplies: 


Church equipment and religious goods ......... 

Dentists' equipment and supplies ... 

School equipment and supplies +.,,,,.........,. 

Scientific and laboratory equipment and 
supplies. 

Surgical, medical and hospital equipment and 
supplies. 

Other professional equipment and supplies .... 


Service equipment and supplies: 


Barber and beauty salon equipment and supplies 

Fire protection equipment and supplies 

Janitors' equipment and supplies ,............ 

Laundry and dry cleaners’ equipment and 
supplies. 

Motion picture apparatus and supplies ... 

Other service equipment and supplies 


Transportation equipment and supplies: 


Aircraft and aeronautical equipment and 
supplies. 

Marine equipment and supplies .... 

Railroad equipment and supplies .....,.,.,.... 

Other transportation equipment and supplies .. 


See footnote(s) at the end of table, 


Number 
of 
establish- 

ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


337 


102 


rumu 


FUuS nn 


DEF 
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1966 — Continued 


Total sales 
and revenue, 


Total sales Value of less value of Sales and 
and revenue, goods handled on goods handled on. excise taxes 
including sales commission, © commission collected for 
and. excise excluding and sales and government 

. taxes(1) commission excise taxes 


agencies | 


Total des ventes Valeur des 
et recettes, biens achetés 
y compris les ou vendus à 


Total des ventes 
et recettes, 
moins la valeur 


Taxes de veiites 
Set d'accise 
_ Pérgues par vous 


taxes de ventes commission, des biens achetés pour le compte’ 
et d'accise(l) sans la ou vendus à° d'un organisme 
commission commission et les gouvernemental 


taxes de ventes 
et d'accise 


174,334.7 10;395.3 163,939.4 5,225.2 
x - x x 
x x x x 
8,384.4 1,067.4 7,317.0 97.2 
598.0. 161.3 436.7 ft 7.3 
x - : x - 

* + 
64,633.4 295.2 64,338.2 2,690.0 
24,922.9 552.8 24,370.1 633.5 
26, 878.0 5,181.8 21, 696.2 538.4 
1,284.0 40.0 1,244.0 70.2 
x - x x 
x - x x 
x x x - 
1,951.5 11.6 1,939.9 79.0 
x ~ x x 
3,309.3 351.1 2,958. 2 149.9 
x ~ x x 
13,390.1 360.8 13,029.3 : 555.6 
x x ‘ x . x 
1,002.0 - 1,001.0 8.8 
1,290.0 - ¥, 290.0 22.7 
987.1 400.0 587.1 7.6 
4,754.9 505.8 4,249.1 58.2 
683.6 4.3 679.3 7.0 
562.8]. | - 562.8 11.6 
x x x x 
x _ x x 
x - x x 
- - - , - 
x x x : x 

ai 

11,582.0 159.9 1,422.1 | 144.2 
Xx x x pa Te x 
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TABLEAU 1. Commerce de gros, par genre de commerce, Canada et régions économique, 1966 — suite 


Inventory 
at end 
of year 


Stock 
à la fin 
de l'année 


36,076.1 


20,176.8 


3,391.0 


2,460.3 


Voir renvoi(s) à 


Number 


of 
working Number 
proprietors last week 
~ of 
Nombre November 
Propriétaires Nombre 
actifs dernière 
semaine de 
novembre 


58 


la fin du tableau, 


Paid employees 


Employés rémunérés 


199 


26 


20 


* 


699 


Accounts 
recéivable 


Total payroll Genre de commerce 


for Comptes 
year a 
_ recevoir 


Rémunération 
totale de 
de l'année 


Proyinces de l'Atlantique — suite . 


16,093.6 33,360.8 |Machines, équipement et fournitures ...........4.....osseteseseseee 


Machines, équipement et fournitures pour le commerce’ 


Équipement et fournitures de réfrigération pour le commerce ... 2 
Équipement et fournitures (non alimentaires) d'hôtel et de 3 
restaurant, 
Machines et équipement de bureau .,........esse.sssesesesesese | 4 
Machines et ameublement de magasin . . . ous. 5 
Autres machines et équipement pour le commerce ...,..,,,....4.. 6 
15,372.5 Machines et équipement de construction, neufs et usagés .....,... 7 
1,511.4 3,162.0 Machines et équipement agricoles .....,,,..,,......s.s.ssserres 8 
Machines, équipement et fournitures fndustriels: 
2,663.7 4,931.0 Machines, équipement et fournitures industriels (assortiment 9 
général). 
84.5 196.4 Courroies, boyaux, garnitures et articles en caoutchouc 10 
mécaniques. : ‘ 

x x Machines à empaqueter, A emballer, A mettre en conserve et à il 

embouteiller. 

x x Machines A travailler les métaux .........,..................6. | 12 

x x Équipement pour la manutention des matériaux ...,....... 13 
157.7 353.9 Machines, équipement et fournitures de mines ........,......... 14 

x x Machines et équipement de puits de pétrole et de raffinage du 15 

pétrole. . 
352.0 561.1 Équipement de station et de transmission électrique .,......... 16 

x x Machines, équipement et fournitures d'imprimerie et de 17 

lithographie. 
- - Machines, équipement et fournitures de textiles .,...... 18 
1,028.5 2,378.3 Machines, équipement et fournitures industriels divers 19 
- - Machines industrielles, usagées ...,.,,........ssssssessseses 20 
Équipement et fournitures professionnels: 

x x Équipement d'église et articles religieux ...,....,,...…...sees 21 
174.7 232.0 Équipement et fournitures de dentiste . ss. | 22 
105.3 191.6 Équipement et fournitures d'école .........,...........s . [23 

30.7 146.8 Équipement et fournitures scientifiques et de laboratoire . . | 24 

398.4 888.4 Équipement et fournitures chirurgicaux, médicaux et d'hôpital 25 

96.6 133.1 Autres équipement et fournitures professionnels .............. | 26 
Équipement et fournitures de service: U 

76.7 102.5 Équipement et fournitures de salon de barbier et de coiffure .. | 27 

x x Equipement et fournitures de protection contre les incendies .. | 28 

x x Équipement et fournitures de conciergerLle ....,.............,.. | 29 

x x Équipement et fournitures de blanchissage et de dégraissage ... 30 

~ - Appareils et fournitures de cinéma ......ussesesesesesessecs | 31 

x x Autres équipement et fournitures de service ................... | 32 

Matériel et fournitures de transport: 
_ - Avions et matériel et fournitures d'aéronautique ........,..,.. | 33 
1,943.4 1,991.7 Matériel et fournitures de marine ..... | 34 
x x Matériel et fournitures de chemin de fer ... 35 


Autres matériel et fournitures de transport .....,..,.......... | 36 


No. 


FU 


14 


15 


32 
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TABLE 1. Wholesale Trade, by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 ~ -Continued 


Kind of business 


Atlantic Provinces — Concluded 


Metals and metal work .......... 


Sheet metal and metal work . 

Structural steel ....,...,.,..,.,.,..,.4.,....,. 

All other metals and metal work (except non- 
ferrous products}, 

Non-ferrous metals and metal work .,..........., 


Paper and paper products .......cceceesscsccceeces 


Fine papers .,,,...,,,4..,4 secousses 
Newsprint ,,..,.,.,....,,. 
Paper and paper products (general line) 
Stationery and stationery supplies ..... 
Wrapping paper and paper bags ......... 
Other paper and paper goods 


Petroleum and petroleum products .......csseeasucs 


Plumbing, refrigeration and heating equipment and 
supplies. 


Air-conditioning and ventilating equipment ..... 

Cooling and refrigeration equipment and supplies 
(non-electric). 

Heating equipment and supplies ......... 

Plumbing equipment and supplies ....,...... 

Plumbing and heating equipment and supplies 
(general line). 


Waste materials (including scrap metal) .......... 


Junk and scrap (general line) ........ . 
Scrap metal .,,.,,,.,,,..,.,4.. secs 
Waste materials (other than scrap metal) ....... 


Other kinds of business .....,,.,...,..,.,.,...,.. 


Books, periodicals and newspapers. ..,,,,.,.,..,, 
Optical goods .....,,,,.,,.,.. 4... 
Containers, except wood, paper or glass ........ 


Textiles and textile materials (other than dry 
goods): . 


Cordage and twine .....,,,....,...,...,,...... 
Other textile and textile materials (other 
than dry goods). 


Second hand goods (except machinery and 
automotive), 


Miscellaneous kinds of business (n.e.s.) ,,.,... 


Number 
of 
establish- 

ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


10 


136 


11 
26 


81 


60 


85 


38 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise 
taxes(1) 
Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise(l) 


5,682.1 


15,767.6 


320, 473.3 


36, 848.0 


x 
16,318.2 
16,239.1 


19,736.6 


1,901.5 


x 
x 


27,353.4 


Value of 
goods handled on 
commission, 
excluding 
commission 
Valeurs des 
biens achetés 
ou vendus à 
commission, 
sans la 
commission 


$'000 


963.4 


28,557.3 


6,219.6 


3,482.4 


5,560.4 


1,142.3 


x 


Total sales 
and revenue, 
less value of 


goods handled on 


commission 
and sales and 
excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 
moins la valeur 
des biens Achetés 
ou vendus à 
commission et les 


taxes de ventes 


et d'accise 


1,623. 


14,804. 


0 


2 


x 


3,386. 


291,916. 


30,628. 


16,254. 


1,901. 


21,793. 


x 
6 
x 
x 


0 


4 


OOx 


x 


Sales and 
‘excise taxes 
collected for 

government 
agencies 
Taxés de ÿentés 
‘ay et d'a: 
perçues parvous 
pour le”comÿte 
d'un ofganisme 
gouvernemental 


29.5 


455.9 


128.7 


100.8 


(1) This column represents the total volume of trade (net sales plus all kinds of other revenues, including commissions, plus the value of goods handled on 
commission, excluding commission, plus sales and excise taxes) detailed in the following three columns. 


- 29 - 


TABLEAU 1. Commerce de gros, par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Paid employees 


Employés rémunérés 


Number 


Inventory on Accounts 
at en vert de Number receivable 
of year proprietors last week Total payroll - Genre de commerce. 
~ ~ of for Comptes 
Stock Nombre November year “à 
à la fin de - - recevoir 
de l'année Propriéraires Nombre Rémunération 
ac 8 dernière totale de 
semaine de l'année 
novembre 


$'000 
Provinces de l'Atlantique — fin 
390.2 222.6 349.3] Métaux et ouvrages métalliques ...,.......,,,....,.,.,........... see 
x x x Fer et acier (assortiment général) .........,.,...,....,.,..,,,4 
x x x Tôlerie et ouvrages métalliques ............,.. . + 
_ - - Acier de construction ....... ens bee een eee eees se eenes 
x x x Tout autres métaux et ouvrages métalliques (sauf les produits non 
. ferreux). 

x x x Métaux et ouvrages métalliques non ferreux .....,.........,,..,.. 
1,840.5 1,440.6 2,180.6) Papier et articles en papier .....,...4.esseeseseseseuseseeesesese 

x x x Papiers fins ........,...,...,,....4.4ssesseeersssesssesneneense 

_ - - Papier journal ........ Peer ewe ne cera recneas bere n ences et enes 

x x x Papier et articles en papier (assortiment général) ......... 

570.2 544.4 457.8 Papeterie et fournitures de papeterie ........ . 

x x x Papier d'emballage et sac en papier .. 

x x x Autres papier et articles en papier .. 

42,078.3 11,145.8 56,680.8 | Pétrole et dérivés ,...........,...... pessesessesreenese ensrsreesess 
4,253.4 2,317.7 4,811.8| Équipement et fournitures de plomberie, de réfrigération et de 
chauffage. 

x x x Équipement de climatisation et de ventilation .......... sroressss 

_ - - Équipement et fournitures de refroidissement et de réfrigération 
(non électriques). 

x x x Équipement et fournitures de chauffage ..,..,........,..... sous 
1,297.7 752,1 1,804.3 Équipement et fournitures de plomberie ..............,....,..,,., 
2,496.5 1,249.6 2,640.3 Équipement et fournitures de plomberie et de chauffage 

(assortiment général). 
1,065.2 1,355.9 793.7)Matiéres de rebut (y compris déchets métalliques) ............... oe 
76.1 162.8 71.2 Rebuts et déchets (toutes sortes) ........... sos 

x x x Déchets métalliques .........,...,..,..,......, 

x x x| Matières de rebut (autres que déchets métalliques) ... ess. 
3,566.2 1,827.9 2,109.2 | Autres genre de commerce ....,....,..ee tee ence eee rete ee eset ee terees 

x x x Livres, périodiques et journaux ........ bene e eee nee eeeenee tae 

- - - Articles d'optique .....,..,..,.,.,.,,4.. essences 
- - - Contenants, sauf en bois, en papier ou en verre ..............,. 
Textiles et matières textiles (autres que mercerie): 

x x x Cordages et ficelle ........... beat eee eee rece ten tee eee eeeees 

1,762.3 225.7 1,056.1 Autres textiles et matières textiles (autres que mercerie) .... 
211.6 405.8 125.0] Marchandises usagées (sauf machines et pièces d'automobiles) .... 
x x x| Divers genres de commerces (n.c.a.) ......,.........iesssssssesse 


(15 Cette colonne représente le chiffre d'affaires (ventes nettes plus toutes les autres recettes, y compris les commissions, plus la valeur des biens tran- 
sigés à la commission, compte non tenu des commissions, plus les taxes de vente et d'accise) dont le détail est donné dans les trois colonnes suivantes. 


N° 


14 


15 


29 
30 


u pu 
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TABLE 1. Wholesale trade, by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Kind of business 


Quebec 


Total, all establishments ....... enreosesssees 


Amusement, sporting and photographic goods .,..,.. 


Amusement and sporting goods: 
Sporting goods ( general Line) ...,....,...... 
Toys, novelties and fireworks ..... ae 
Other amusement and sporting goods ....,.,,,., 


Photographic equipment and supplies .....,,,,... 


Automotive .,.....,......sseseessecoscseneeeesesee 


Automotive equipment, parts and accessories: 
Automotive parts and accessories .,,..,..e.eu. 
Tires and tubes .......,........ 
Other automotive equipment . 
Automotive parts rebuilders .......... 


Motor vehicles ...,,..,.......... 


Beer, wine and distilled spirits ......,....,..... 


Chemicals, drugs and allied products ..........,.. 
Industrial chemicals ..,,......... 


Drugs and drug sundries: 
Drugs and drug sundries (general line) ....... 
Drugs and patent medicines (specialty lines) 
Drug sundries .. cee ewer ec ccc recs ccereeeteneee 


Soaps and toilet preparations.........s.esseesss 


Other chemicals, drugs and allied products ..... 
Coal and coke .... 44... veeseussseseocsrosssee 


Dry goods and apparel] ...,.,,,,..,......ss.ssssssse 


Clothing and furnishings: 
Clothing and/or furnishings (general line) ... 
Clothing, men's and boys! .......,,...,,...... 
Furnishings, men's and boys' .... 
Work clothing ......cccccveccevee 
Clothing, women's ...,.,.,..+,4,. 
Hosiery, underwear and other women's apparel 
and accessories. 

Furs and fur clothing .......,.........ssesses 
Millinery and millinery supplies ........ 
Shoes and other footwear ...,,...,,....,....... 


Dry goods (general line) .........,........0..4 
Piece goods ...,.,......sssmoreessesnesersessses 


Other dry goods: 
Notions .........s..s.esssesosssessevsesssees 
Miscellaneous dry goods (n.e.s.) .....,.,..... 
Electrical goods vecevececseunecesereneesees so. 
Electrical merchandise (general line} .......... 


Household electrical appliances: 
Electrical appliances (general line) ... 
Radios and television sets and equipment ..... 
Other household electrical appliances 

(specialty lines), 


See footnote(s) at the end of the table. 


Number 
of 


establish- 


ments 
Nombre 
d'éta- 


blissements 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise 
taxes (1) 
Total des ventes 
et recettes, 
y compris les 
taxes de ventes 
et dtaccise(1) 


7,791,873.1 
78,879 .4 


10,579.0 
42,018.7 
12,966,7 


13,315.0 
361,703.9 


187,814.7 
35,159.3 
4,215.9 
x 


x 
118,090.9 


246,526.1 
94,992.8 


19,472.6 
87,772.8 
8,474.8 


x 


x 


567,702.2 


82,251.4 
x 
10, 363.3 


x 
34, 597.4 
21, 308.5 


18,981.9 

6,041.6 
37,355.2 
138,432.9 
161,226.6 
16,893.0 
32, 519.9 
295,949.4 
69,771.0 


7,401.6 
61,405.1 
15,149.5 


Value of 
goods handled on 
commission, 
exc luding 
commission 


Valeurs des 
biens achetés 
ou vendus à 
commission, 

sans la 
commission 


1,327,135.9 
10,476.3 


2,173.7 
7,343.5 
790.1 


169.0 
15,392.5 


8,232.0 


152,067.3 


22,548.1 
x 
3,773.7 


x 
22,027.6 
3,602.8 


2,560.3 
1,197.4 
9,169.7 
24,144.1 
44, 745.8 
1,148.3 
14, 683.1 


21,902.6 
683.2 


Total sales 
and revenue, 
less value of 
goods handled on 
commission 
and sales and: 
excise taxes ; 


Total des ventes 


et recettes, 
moins la valeur 
des biens achetés 
ou vendus à 
commission et: les 
taxes de ventes 
et d'accise 


6,464, 737.2 
68,403.1 


8,405.3 
34,675.2 
12,176.6 


13,146.0 
346, 311.4 


179, 582.7 
35,159.3 
4,215.9 
x 


x 
109 167.8 


222,537.7 
85, 867.3 


14, 628.2 
83, 388.9 
7,832.0 
x 


x 


415,634.9 


59,703.3 
x 
6,589.6 


x 
12,569.8 
17,705.7 


16,421.6 

4,844.2 
28,185.5 
114,288.8 
116,480.8 
15, 744.7 
17,836.8 
274,046.8 
69,087.8 


7,401.6 
56,950.5 
13,450.9 


Sales and’ 
excise taxes 
collected for 
* government‘: : 


agencies | 


Taxes de ventes 
et d'accise 


. Pergues par vous 


pour le compte 
d'un organisme 
gouvernemental 


111,365.3 


312.3 


| 88.2. 


39.7 
104.9 


779.5 


5,120.6 


1,974.4 
396.1 
41.5 

x 


x 


4 


Inventory 
at end 
of year 


Stock 
à la fin 
de l'année 


$'000 


741,271.3 


14,062.0 


2,856.5 
60,830.1 


37,713.9 
5,463.7 
401.8 


70,645.5 


862.5 
6,565.1 


19,649.2 


18,743.7 


1,672.3 
8,339.5 
3,141.2 


Voir renvoi(s) A la fin du tableau. 
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TABLEAU L. Commerce de gros, par genre- de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Number 
of 
working 
proprietors 


Nombre 
de 
propriétaires 
actifs 


3,236 


16 
31 


65 
22 


297 


Paid employees 


Employés rémunérés 


Accounts 
Number receivable 
last week Total payroll - 
of for Comptes 
November year a 
- - recevoir 
Nombre Rémunération 
derniére totale de 
semaine de l'année 
novembre 


87,066 431, 288.6 887, 532.9 
1,374 7,372.7 12,894.4 
142 697.3 1,162.6 
ht 4,062.2 7,121.4 
242 1,166.4 2,304.5 
246 1,448.8 2,305.9 
7,407 36,123.3 | . 44,039.0 
4,898 23,038.3 24,176.8 
806 3,813.2 4,744.4 
130 719.8 528.5 

x x x 

x x x 
1,341 7,485.0 5,304.3 
4,125 21,691.3 35, 324.9 
1,097 6,785.2 15,014.4 
427 2,230.3 2,202.0 
1,579 7,644.7 11,875.1 
266 1,243.7 1,519.0 

x x x 

x x x 

x x x 
5,529 28, 865.3 72,938.7 
907 4,172.0 7,655.5 

x x x 
94 479.5 1,230.5 

x x x 
198 1,160.7 1,733.1 
245 1,186.5 2,617.9 
136 790.7 3,223.4 
al 646.0 627.0 
520 2,648.2 5,850.8 
1,545 8,311.8 22, 543.6 
1,027 5,853.2 21, 252.6 
420 1,892.0 2,247.6 
246 1,343.2 2,825.3 
3,980 21,391.4 47,420.1 
893 4,170.9 12,912.7 
99 560.1 1,212.1 
888 4,912.2 10, 348.9 
207 1,137.1 2,146.2 


Articles de récréacion de sport et photographiques 


Équipement et fournitures photographiques ... 


Automobiles ..... 


Véhicules automobiles 


Charbon et coke ..... 


Mercerie et habillement 


Mercerie (assortiment général) 


Marchandises à la pièce .......,,...,,,, 


Articles électriques ...,...,..., 4.4... 
Articles électriques (assortiment général) ....., 


Genre de commerce 


Québac 


Total, tous les établissements ..,....,...,........ ween eee e eee 


Articles de récréation et de sport: 


Articles de sport (assortiment général) ... 
Jouets, nouveautés et pièces pyrotechniques 
Autres articles de récréation et de sport ..... 


Équipement, pièces et accessoires d'automobiles: 


Pièces et accessoires d'automobile .... 
Pneus et chambre A air .....,,...... 
Autres équipements pour automobile .. wee 
Reconstructeurs de pièces d'automobile ........ an aeneee 


Bière, vin et spiritueux distiilés ......,....,,.....,..,,.,,.,.... 
Produits chimiques, drogues et produits assimilés ............. wee 
Produits chimiques industriels ........ nénesnasos saone 


Drogues et articles divers de pharmacies: 


Drogues et articles divers de pharmacies (assortiment général) 

Drogues et médicaments brevetés (spécialités) ................. 

Articles divers de pharmacies ...,.....,....,.............. sees 
Savons et préparation de toilette .........,............... esse 
Autres produits chimiques, drogues et produits connexes ...,.,.,. 


Vêtements et fournitures: 


Vêtements et (ou) fournitures (assortiment général) .........., 
Vêtements pour hommes et garçons 
Fournitures pour hommes et garçons .. 
Vêtements de travail ..... 
Vêtements pour femmes ..... 
Bas, sous-vêtements et autres accessoires pour femmes ......... 


Fourrures et vêtements de fourrure 
Articles de modes et garnitures 
Souliers et autres chaussures 


Autres merceries: 


Articles de fantaisie .. 
Mercerie diverse, n.c.a. 


Appareils électro-ménagers: 
Appareils électriques (assortiment général) ...... 
Appareils de radios et de télévision et équipement 
Autres appareils étectro-ménagers (spécialités) ........,....., 


No. 


aus 


TABLE 1. Wholesale Trade, by Kind of Business, for Canada and 


Kind of business 


uebec — Continued 


Electrical goods — Concluded: 


Electrical wiring supplies, construction mate- 
rials, apparatus and equipment 
Electrical wiring supplies and construction 


materials. 
Electrical apparatus and equipment ........... 
Other electrical specialties ...,,,,..,,..,.,,,, 


Farm products (raw materials) 
Flowers and nursery stock . 
Grain ...,..,......sess.se 


Hides, skins, raw furs and wool: 


Raw furs ...,......,.....44... osseuses 
Hides and skins . 
Wool and mohair ............ 

Livestock ,.,,,,,,.,4....4ss.eessrsuneese eee 


Other farm products (raw materials): 
Tobacco. (leaf) .,......,,,......,... osseuses 
Miscellaneous farm products (raw materials) .. 


Farm supplies ........... éssssesssseus 
Farm supplies (general line) . 
Feed, hay and grain ................... 
Fertilizers and fertilizer material (agricul- 

tural chemicals), 
Seeds ....... anses 
Seed processing plants .. 
Other farm supplies .......... bee ae ew een recone 


Food products (except groceries) and tobacco ..... 


Confectionery, soft drinks and tobacco: 
Confectionery ..... cece cee reece cer ec esneree 
Soft drinks .,,.,,.,,,,.,,,,...,..e..ssse 
Cigars, cigarettes and tobacco .,,..,..,.,,.., 


Dairy and poultry products: 


Dairy and poultry products (general line) .... 

Dairy products .,....,,.............sss 

Poultry products ...,....,.,,,............s 
Fish and sea foods ......,,.,,,........... sous 
Frozen or frosted foods ,....,,,,,...,.....,....., 


Fruits and vegetables (fresh): 
Fruits and vegetables, fresh (general line) .. 
Fruits (fresh) ........ 
Vegetables (fresh) .........,,.,.,.....,,..,.,, 


Meats and meat products ....,.,,..,............. 
Food products except groceries (general line) .. 


Other food products except groceries ........,.. 


Forest products (except lumber) ...............,., 


Pulpwood .,...,.,,.,..,.... succes sossssssseses 


Other forest products ......,............ssss.s 


footnote(s) at the end of the table. 


See 


Number 
of 
establish- 

ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


100 


187 


176 


167 


47 


19 
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Total sales Value of 
and revenue, goods handled on 
including sales commission, 
and excise excluding 
taxes (1) commission 
Total des ventes : Valeurs des 
et recettes, biens achetés 
y compris les ou vendus à 
taxes de ventes commission, 
et d'accise(l) sans la 
commission 


$ "000 
93,638.5 10,389.6 
23,067.3 421.8 
25,516.4 4,254.8 
351, 281.6 64, 853.7 
3,675.0 685.4 
254,240.1 21,4689 
22,591.9 11,000.0 
24 489.3 1,853.2 
x x 
42,429.9 29, 679.5 
x x 
67,270.9 6,844.9 
15, 744.3 115.2 
37,953.7 3,754.4 
x x 
5,967.6 - 
x _ 
983, 391.2 93,922.2 
38,399.9 13,561.2 
3, 300.2 957,5 
193,057.5 6,113.7 
10,844.5 - 
101,928.1 323.5 
47,597.4 4,607.6 
19, 345.0 3,246.2 
17,446.0 1,754.2 
193, 310.1 42,477.2 
30,454.1 6,627.5 
17, 341.2 5,889.8 
278, 731.4 1,932.2 
17,485.6 4,948.2 
14,150.2 1,483.4 
26,485.3 1,859.9 
22,565.8 774.8 
3,919.5 1,085.1 


the Economic Regions, 1966 — Continued 


Total sales 
and revenue, 
less value of Sales and 


goods handled on.” ‘ excise taxes 


commission : collected for 
and sales and government 
excise taxes agencies « 
Total des ventes Taxes de vente 
et recettes, et d'accise 
moins la valeur perçues par vo 
des biens achetés pour le compt 
ou vendus à d’un organism 
commission et les gouvernementa 
taxes de ventes 
et d'accise 


83, 248.9 1,0 
22,645.5 1,1 
21,261.6 5 


286,427.9 1 
2,989.6 
232,771.2 


11,591.9 1 
22,636.1 
x 


12,750.4 


60, 426.0 
15, 629.1 
34,199.3 

x 
5,967.6 


x 


889,469.0 9,9 


24,838.7 2,1 
2,342.7 
186,943.8 9,5 


10, 844.5 
101, 604.6 
42,989.8 
16,098.8 


15,691.8 


150,832.9 : 
23, 826.6 
11,451.4 
276, 799.2 
12,537.4 


12, 666.8 


24, 625.4 
21,791.0 
2,834.4 


US 
e' 
e 
1 


69.9 


89.1 
2.7 
48.0 


¥ 


na oe eee 


Inventory 
at end 
of year 


Stock 
à la fin 
de l'année 


32,702.3 


2,158.3 
24.8 
8, 842.6 


511.3 
5,643.4 
876.4 
1,587.2 


1,017.4 


2,742.4 
977.7 
220.3 

5,311.9 

1,114.2 


1,674.4 


1,416.9 
1,250.8 
166.1 


Voir renvoi(s) à 


TABLEAU 1. Commerce de gros, par genre 


Paid employees 


Employés rémunérés 


Number 


of 
working Number 
Proprietors last week Total payroll 
Nombre of for 
ie November year 
Propriétatres Nombre Rémunération 
¢ dernière totale de 
semaine de l'année 


novembre 


20 
4 273 1,642.1 
10 403 2,128.0 
117 733 3,455.8 
9 74 369.0 
5 115 855.1 
6 92 577.8 
7 126 693.1 
x x x 
85 207 468.0 
x x x 
100 804 2,927.1 
16 236 807.9 
69 437 1,485.4 
x x x 
4 74 368.1 
x x x 
461 11,994 33,109.4 
39 403 2,002.4 
51 72 189.5 
48 1,079 4,968.0 
6 98 411.5 
18 270 1,348.2 
50 351 345.1 
12 336 1,436.5 
4 171 749.4 
103 6,726 8,133.6 
24 302 1,174.7 
16 185 1,206.4 
81 1,620 8,175.7 
5 239 1,194.8 
4 142 773.6 
39 282 843.1 
31 189 650.4 
8 93 192.7 


la fin du tableau. 
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Accounts 
receivable 
Comptes 
a 
recevoir 


12,371.9 


5,387.5 
3,040.8 


13, 669.9 
458.1 
8,336.5 


2,638.7 
1,593.5 
x 


447.6 


43,117.3 


1,799.0 
12.2 
7,525.2 


1,682.4 


1,176.6 


8,050.7 
1,180.7 
655.8 
11, 782.3 
845.6 


837.4 


1,891.5 
1,576.0 


315.5 


Articles électriques — fin: 


de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Genre de commerce 


Québec — suite 


Fournitures de montage électrique, matériaux de construction, 
appareils et équipement: 
Fournitures de montage électrique et matériaux de construction 


Appareils électriques et équipement .,.,.....,,.,eeescuuusssse 
Autres spécialités électriques .,,...,...,... sus. 


Produits agricoles (matières brutes) .... 
Fleurs et plants de pépinière . 


Peaux, fourrures et laine: 
Fourrures brutes .... 
Peaux ..,,.,.,..,. 
Laine et mohair ...,..,,.,,.,,,...,. 


Bétail 


Autres produits agricoles (matières brutes): 
Tabac (en feuilles} 
Produits agricoles divers (matières brutes) 


Fournitures agricoles ........ 
Fournitures agricoles (assortiment général) . 
Provendes, foin et grain ....... 
Engrais chimiques et matériaux d'engrais chimiques (produits 

chimiques agricoles), 
Graines de semence ... 
Établissements de conditionnement de graines de semence . 
Autres fournitures agricoles ..ccsscscccevcccccccceucerscnseevene 


Produits alimentaires (sauf l'épicerie) et tabac .....,........,0.. 


Confiserie, boissons gazeuses et tabac: 
Confiserie ,,.,.,,... 44.4 tens sors ss nessttecteneaeterteseceter 
Boissons gazeuses .,,.,..,...., 
Cigares, cigarettes et tabac ......... 


Produits laitiers et avicoles: 
Produits laitiers et avicoles (assortiment général 
Produits laitiers . 
Produits avicoles .,.,..,,.,.,,.., erecta reser seosesseseneuses 


Poisson et fruits de mer ........ 


Aliments congelés ou glacés ..,.,,,., 00.4 srssaosoure 


Fruits et légumes (frais): 
Fruits et légumes frais (assortiment général) 
Fruits (frais) ........,...,..,........ 


Légumes (frais) ., 


Viandes et produits de la viande ..,.,,... esse sceau cure 


Produits alimentaires, sauf l'éplcerie (assortiment général) 


Autres produits alimentaires, sauf l'épicerie ...,.. uses 


Produits forestiers (sauf le bois d'oeuvre) 


Bois À pâte .......... 


Autres produits forestiers ...,,.,,,... ess secousses season 


Aur 


Met 
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TABLE 1, Wholesale trade, by Kind of Business, for Canada and the Economie Regions, 1966 — Continued 


Total sales 
and revenue, 


Kind of business 


commission commission et 


et d'accise 


Quebec — Continued 
1 Furniture and house furnishings .........,......,. 239 168,298.4 22,899.1 145, 
Furniture: 
2 Household furniture .. 47 38,390.4 4,783.5 33, 
3 Office furniture .. 41 16,102.5 1,539.6 14, 
House furnishings: 
4 Brooms and brushes ........... énsrrecssooseeee 5 x - : 
5 China, glassware, crockery and pottery ... . 43 25,486.8 4,777.3 . 20, 
6 Floor coverings .....,.4..u.esseessess ou... 53 58,670.4 9,747.3 48, 
7 Household linens, draperies, etc. 27 ‘ 21,467.6 1,538.6 ~ 19, 
8 Other house furnishings ...csccssseccascceeves 16 x x 
Musical instruments and sheet music ...,....4..., 7 3,930.3 - 3, 
10 |General merchandise .......,...,.....,.......s.e 58 x x 
11 | Groceries and food specialties .,.,..,.,,......... 303 841,535,2 150,684.7 690, 
12 Groceries (general line) .,....... bene eee eeneees 195 667,225.4 82,796.4 584, 
: Grocery specialties: 
13 Biscuits and other bakery products . 32 24,068,1 2,653.5 21, 
14 Canned foods .,,.,...4.......sssere 22 45,164.9 12,784.4 32, 
15 Coffee, tea, spices and cocoa . 15 11,297.0 4,820.0 6, 
16 bop Kol 5 ee. ssosesescesesesesesemerenessensnes 4 x - 
17 Sugar ...... ossasossosasansssrusseseessrrenes & x x 
18 Other grocery specialties ........,.......... 31 29,407.2 3,273.1 26, 
19 |Hardware ..... ee Se eee eee ey 163 152, 647.8 11,509.3 141, 
20 Hardware (general Line) ...........,.....,..... 108 126,428.6 6,034.1 120, 
21 Hardware (specialty Line) ....................es 55 26,219.2 5,475.2 20, 
22 | Jewellery ...,.,..,...s..ssecssseeseeesesseesess 122 31,690.7 2,475.9 29, 
“23 Jewellery (general line) ..............,.,4.,4.. 63 x x 
24 Jewellery (specialty Line) ....,.,,,.......,.., 48 x x 
25 Watch materials, jewellers’ tools and supplies 11 x x 
26 Leather and leather goods ....,....,,,.....eseu.e 54 22,149.06 11,952.5 10, 
27 Leather and leather goods (general line} ......, 33 14,970.2 8,086.9 6, 
28 Leather and shoe findings ...............4...4.. 21 7,178.8 3,865.6 3, 
29 | Lumber and building materials (other than metal) 789 531,558.4 29,428.8 502, 
Construction and building materials (other than 
metal or wood): . 
30 Building materials (general line) ............ 256 x x 
31. Glass sus eee svesssesserensee . 44 20,097.9 6,998.0 13, 
32 Paints, varnishes, lacquers and enamels . « 30 8,467.4 829.0 7, 
33 Paints, glass and decorators' supplies .. . 9 x - 
34 Wallpaper .........essseesaressesesesreneesses 2 x - 
35 Insulation, siding and/or roofing materials .. 17 45,033.2 10,084.2 34, 
36 Other specialty lines ....sesccsercrseceeenere 53 22, 892.8 838.4 22, 
Lumber and millwork: 
37 Lumber cc ccc cess cern sec veresccerarerccncusens 166 127,625.8 3,047.7 124, 
38 Lumber and millwork ...................suss 212 165,557.7 2,608.6 162, 


See footnote(s) at the end of the table. 


Total sales Value of less value of 
Number and revenue, goods handled on goods handled on 
of including sales commission, commission 
establish- and excise excluding and sales and 
ments taxes (1) commission excise taxes 


Nombre Total des ventes Valeurs des Total des ventes 
d'éta- et recettes, biens achetés et recettes, 
blissements y compris les ou vendus à moins la valeur 
taxes de ventes commission, des biens achetés 

et d'accise(1) sans la ou vendus 4 


les 


taxes de ventes 


399.3 


606,9 
562.9 


x 
709.5 
923.1 
929.0 

x 


930.3 


850.5 
429,0 
414.6 
380.5 
477.0 


x 


x 
134.1 


138.5 


394.5 


744,0 


214.8 
x 


x 


196.5 
883.3 


313.2 


129.6 


949.0 
054.4 


578.1 
949.1 


Sales and 
excise taxes 
collected for 
government 
ageñcies 
Taxes de ventes 
et d'accise 
perçues par vous 
pour le compte 
d'un organisme 
gouvernemental 


1,071.1 


2,634.9 
2,148.8 


486.1 


1,034.4 


x 


15,467.2 


ua 5 
gy. ok ot 22, oa oe 


Inventory 
at end 
of year 


j Stock 
à la fin 
de l'année 


23,551.6 


48,924.0 


37, 893.5 


1,022.2 
4,756.0 
708.7 

x 


x 
2,473.6 


29,227. 
25,073.4 


4,154.0 


7,790.5 


x 


13,787.7 
26,499.5 


Voir renvoi(s) & la fin du tableau. 


Nombre 
de 


actifs 


working 
proprietors 
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TABLEAU 1, Commerce de gros, par genre de commerce, Canada et régions éconimiques, 1966 — suite 


propriétaires 


262 


50 
46 


Number 
last week 
of 
November 
Nombre 
dernière 
semaine de 
novembre 


Paid employees 


Employés rémunérés 


Total payroll 
for 
year 


Rémunération 
totale de 
l'année 


11,414.8 


24, 286.2 
16,466.5 
3,180.7 
1,564.9 

275.4 


x 


x 
1,268.1 


14, 648.7 
12,534.9 


2,113.8 


3,115.0 
x 
x 


x 


1,000.5 
685.7 


314.8 


38, 464.6 


Accounts 
receivable 


Comptes 
a 
recevoir 


23,901.0 


x 


29,030.4 


19, 614.6 


27,364.2 
26,469.8 


2,894.4 


5,662.8 
x 
x 


x 


1,385.0 
851.6 


533.4 


98,023.4 


19, 242.8 
27,510.9 


Genre de commerce 


Québec — suite - 


Meubles et ameublement de maison . 


Meubles: 
Meubles de maison ........ Phebe cern en ene eeenneeee a 
Meubles de bureau . 


Ameublement de maison; 
Balais et brosses ......... Peete eeee en ne nenenes 
Porcelaine, verrerie, faience et poterie . 
Couvre-planchers ... 
Toiles, tentures, etc., ménagères 
Autre ameublement de maison ..... 


Instrument de musique et musique on feuilles .,,.,,...,, esse 


Marchandise générale 


Épicerie et spécialités alimentaires 
Épicerie (assortiment général) .......... éssseeseeess deeeeeauae oe 


Epicerie spécialités: . 
Biscuits et autres produits de la boulangerie .... 
Aliments en conserve 
Café, thé, épices ct cacao . 
Farine oe 
Sucre 


Quincaillerie 
Quincaillerie (assortiment général) 


Quincaillerie (spécialités) 


Bijouterie 
Bijouterie (assortiment général) 
Bijouterie (spécialités) 


Fournitures d'horlogerie, outils et fournitures de bijoutier .,.. 


Cuir et articles en cuir ............., aoe 
Cuir et articles en cuir (assortiment général) ....,............ . 


Cuir et crépins ......... beeen e tween tenes denen eras beeen enews 
Bois d'oeuvre et matériaux de construction (autres qu'en métel) ... 


Matériaux de construction (autres qu'en métal ou en bois): 


Matériaux de construction (assortiment général) 
Vitre .,,,,,...,..,,... rey 
Peintures, vernis, laques et émaux ... 
Peintures, vitre et fournitures de décorateur 
Papier-tenture ..... cc cece eee eee eee eee sees tee 
Isolants, matériaux à rev@tement de murs et (ou) à toiture , 
Autres spécialités ......... cee ee te eaee 


Bois d'oeuvre et travaux d'atelier de charpente: 
Bois d'oeuvre ..,.......... enssssuereuse . 


wn 


œuamuns 


TABLE 1. Wholesale 


Number 
of 
establish- 

ments 


Kind of Business 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


No. 
Quebec = Continued 
1 Machinery, equipment and supplies ...,......,...., 1,476 
Commercial machinery, equipment and supplies: 
2 Commercial refrigeration equipment and 26 
supplies. 
3 Hotel and restaurant equipment and supplies 30 
(non-food). 
4 Office machines and equipment .......,.....es 131 
5 Store machines and fixtures .....,...,...,.,.., 33 
6 Other commercial machinery and equipment ..... 20 
7 Construction machinery and equipment, new and 36 
used, 
8 Farm machinery and equipment .....ssseeeseorsoes 402 
Industrial machinery, equipment and supplies: 
9 Industrial machinery, equipment and supplies 118 
(general line). 
10 Belting, hose, packing and mechanical rubber 10 
goods. 
ll Packaging, wrapping, canning and bottling 15 
machinery. 
12 Metal working machinery ........,.,,.... 63 
13 Materials-handling equipment ......,... 27 
14 Mining machinery, equipment and supplies ..... 19 
15 Oil-well and oil-refining machinery and 4 
equipment. 
16 Power-house and power-transmission equipment 29 
1? Printers' and lithographers' machinery, 22 
equipment and supplies. 
18 Textile machinery, equipment and supplies .... 27 
19 Miscellaneous industrial machinery, equipment 166 
and supplies. 
20 Used machinery ..... eee e eee eeeneee sssossessee 19 
Professional equipment and supplies: 
21 Church equipment and religious goods ......... il 
22 Dentists' equipment and supplies .. . 10 
23 School equipment and supplies ...,,..,.....,.. 13 
24 Scientific and laboratory equipment and 26 
supplies. 
25 Surgical, medical and hospital equipment and 32 
supplies. 
26 Other professional equipment and supplies .... 22 
Service equipment and supplies: 
27 Barber and beauty salon equipment and supplies 17 
28 Fire protection equipment and supplies ... 17 
29 Janitors' equipment and supplies ..,..,... 20 
30 Laundry and dry cleaners! equipment and 19 
supplies. 
31 Motion picture apparatus and supplies . ae 6 
32 Other service equipment and supplies ......... 24 
Transportation equipment and supplies: 
33 Aircraft and aeronautical equipment and 19 
supplies. 
34 Marine equipment and supplies ... 29 
35 Railroad equipment and supplies ......... . 14 
36 Other transportation equipment and supplies .. - 


See footnote(s) at the end of table. 
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Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise 
taxes (1) 
Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise(1) 


750,760.6 


16,244.1 
12,153.1 
34,718.9 


29, 633.8 
5,226.9 


93,502.5 


100,107.1 


86,306.1 
2,682.8 
7,495.3 

55,473.2 
9,587.9 

16,240.7 


x 


21,5632 
10,646.7 


14,537.9 
66,670.7 


6,389.8 


1,660.0 
10,371.9 


7,846.7 


13,925.4 
x 


trade, by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 


Value of 
goods handled on 
commission, 
excluding 
commission 
Valeur des 
biens achetés 
ou vendus à 


1966 — Continued 


Total sales 
and revenue, 
less value of 
goods handled on 
commission 
and sales and 
excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 
moins la valeur 


commission, des biens achetés 
sans la ou vendus à 
commission commission et les 
taxes de ventes 
et d'accise 

$'000 
41,739.2 709,021 
143.0 16,101 
205.5 11,947 
365.9 34,353 
254.5 29,379 
9.1 5,217 
227.6 93,274 
2,527.3 97,579 
6,939.4 79,366 
= 2,682 
2,329.0 5,166 
6,372.0 49,101 
455.0 9,132 
36.0 16,204 

x 
2,570.1 18,993 
239.1 10,407 
3,525.7 11,012 
6,176,5 60,494 
63.9 6,325 
416.7 2,615 
- 5,533 
- 7,039 
98.5 28.525 
352.1 20,982 
228.5 5,943 
- 6,244 
12.1 4,816 
- 3,615 
289.9 6,764 
512.8 1,147 
885.4 9,486 
1,048.0 6,798 
3,767.6 10,157 
x 


4 


1 
6 
.0 


.3 
.8 


9 


.8 


7 
8 
3 
+2 
.9 
.7 


x 


al 
16 


+2 
.2 


.9 


.5 
.8 
4 
+8 


al 


.0 


.7 


-8 
x 


Sales and 
excise taxes 
collected for 

government 

agencies 

Taxes de ventes 

et d'accise 
pergues par vous 
pour le compte 
d'un organisme 
gouvernemental 


19,367.8 


356.0 
155.2 
304.3 


284.0 
102.7 


3,917.0 


826.8 


Inventory 
at end 
of year 


Stock 


à la fin 
de l'année 


$'000 


132 ,636.2 


2,622.8 


32,591.9 


16,770.9 


16,214.4 
308.3 
394.3 

5,963.0 


806.9 
2,046.7 


3,189.5 


1,924.4 
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TABLEAU 1, Commerce de gros, par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Paid employees 


Employés rémunérés 


Voir renvoi(s) A la fin du tableau. 


Number 
on Accounts 
ner "8 Number receivable 
Proprietors last week Total payroli - 
_ £ for Comptes Genre de conmerce 
Nombre ° P 
November year a 
de i - - recevoir 
Propr ere res Nombre Rémunération 
actifs dernière totale de 
semaine de de l'année 
novembre 
$'000 
Québec — suite 
564 13,181 74,042.0 124,825.8 | Machines, équipement et fournitures ..,,.,.... cece ceca cece ucccaunee 
Machines, équipement et fournitures pour le commerce: 
7 326 1,846.9 2,844.6 Equipement et fournitures de réfrigération pour le commerce ... 
10 226 1,426.0 2,639.8 Equipement et fournitures (non alimentaires) d'hôtel et de 
restaurant. 
39 1,296 7,306.0 6,294.0 Machines et équipement de bureau ...... 
8 308 1,695.3 1,607.0 Machines et ameublement de magasin .. 
1 98 458,7 614.2 Autres machines et équipement pour le commerce .,.,,..,.,...... 
2 1,942 10,851.8 14,401.0 Machines et équipement de construction, neufs et usagés .,.,..,,.. 
292 1,308 6,157.0 17,758.0 Machines et équipement agricoles ,,,.,,.,..,...4sesee.ssessess 
Machines, équipement et fournitures industriels: 
22 1,338 7,457.1 11,999.0 Machines, équipement et fournitures industriels (assortiment 
général). 
2 47 277.0 474.3 Courroies, boyaux, garnitures et articles en caoutchouc 
mécaniques. 
3 174 1,096.6 636.2 Machines À empaqueter, A emballer, A mettre en conserve et à 
emboutetiler. 
7 781 5,049.4 8,611.5 Machines à travailler les métaux wo. ccc eee 444. sesescouseses 
2 167 1,007.7 1,845.2 Équipement pour la manutention des matériaux . 
3 314 2,020.8 3,069.3 Machines, équipement et fournitures de mines ,.,...,....,..4... 
- x x x Machines et équipement de puits de pétrole et de raffinage du 
pétrole. 
2 421 2,488.3 3,102.9 Équipement de station et de transmission électrique ..,........ 
3 179 1,256.3 3,122.0 Machines, équipement et fournitures d'imprimerie et de 
lithographie. 
5 190 1,308.0 2,234.5 Machines, équipement et. fournitures de textiles .,.,,.........e 
90 1,033 5,810.3 9,746.0 Machines, équipement et. fournitures industriels divers . 
5 102 528.3 773.0 Machines industrielles, usagées ...,,.,.,.....esecenecossesss 
Équipement et fournitures professionnels: 
8 97 432.9 400.3 Équipement d'église et articles religieux . 
- 187 967.8 2,157.7 Equipement et fournitures de dentiste ... 
5 204 906.0 1,811.0 quipement et fournitures d'école ......... wee 
2 543 2,970.2 6,880.8 Equipement et fournitures scientifiques et de laboratoire ..... 
2 372 2,371.4 6,930.6 Équipement et fournitures chirurgicaux, médicaux et d'hôpital 
6 151 740.5 1,021.3 Autres équipement et fournitures professtonnels .,,.,.,,,..,..4 
Équipement et fournitures de service: 
8 205 1,066.8 1,133.5 Équipement et fournitures de salon de barbier et de coiffure .. 
6 108 565.0 776.3 Équipement et fournitures de protection contre les incendies .. 
5 97 412.7 436.0 Équipement et fournitures de conciergerie ,.....,.....,......,, 
8 a 107 656.9 1,254.0 Equipement et fournitures de blanchissage et de dégraissage ... 
3 34 150,0 265.5 Appareils et fournitures de cinéma ...,....,... ses. 
5 206 1,110.1 1,521.4 Autres équipement et fournitures de service ...,,,.....seesse 
Matériel et fournitures de transport: 
1 133 613.0 1,008.1 Avions et matériel et fournitures d'aéronautique ........,,.... 
1 223 1,212.0 1,483.4 Matériel et fournitures de marine .......4s. asser seeossusus 
x x x x Matériel et fournitures de chemin de fer .. 


Autres matériel et fournitures de transport ....,.,,,......,.4.. 


NO 


Total sales - 
and revenue, 
Total sales Value of less value of Sales and 
Number and revenue, goods handled on goods handled on excise taxes 
of including sales commission, commission collected for 
establish- and excise excluding and sales and government 
ments taxes (1) commission excise taxes agencies 
Kind of business Nombre Total des ventes Valeurs des Total des ventes Taxes de ventes 
d'éta- et recettes, biens achetés ‘et recettes, et d'accise 
blissements y compris les ou vendus à moins la valeur perçues par vous 
taxes de ventes commission, des biens achetés pour le compte 
et d'accise(l) sans la - ou vendus à d'un organisme 
commission commission et les gouvernemental 
taxes de ventes 
et d'accise 
No. 
$'000 
Quebec — Concluded 
1 {Metals and metal work ........ éssserosnsee énsroses 152 326,751.3 109,199,0 217,552.3 4,171.3 : 
2 Iron and steel (general Line) .....,...,....... + 68 160,359,0 23,424.8 136,934.2 1,907.0 
3 Sheet metal and metal work . 5 x x x x 
& Structural steel .,..,,...,.........e.ssse we 9 16,154.6 6,852.6 9,302.0 245.4 
5 All other metals and metal work (except non- 57 x x x x 
ferrous products). . . 
6 Non-ferrous metals and metal work ........,.,... 13 82,611.7 66 ,442.8 16,168.9 222.4 : 
7 Paper and paper products .,...,... sorosooresssssere 180 627 ,324.9 445 406.4 181,918.5 2,474.7 
8 Fine papers .....,.,,... . il 33,163.3 77.3 , 33,086.0 649.8 
9 N@WSprint s.sssssesses.. ésesoosse . 6 x x x ; - 
10 Paper and paper products (general line) 35 188,118.1 127,555.6 60,562.5 692.0 + 
11 Stationery and stationery supplies 89 22,944.1 1,384.6 21,559.5 339.4 
12 Wrapping paper and paper bags ... 12 x - x x 
13 Other paper and paper goods ........ ace ee eenes . 27 69,150.9 22,091.5 &47,059.4 554.5 
14 Petroleum and petroleum products .,,.........,..,. 269 760 ,249.2 54,011.0 706,238.2 27,285,4 
15 | Plumbing, refrigeration and heating equipment and 203 154 ,963.5 10,132.21 144, 831.4 4,469.7 
supplies. 
16 Air-conditioning and ventilating equipment ..... 19 |, 10,268.6 3,086.3 7,182.3 . 33.3 
17 : Cooling and refrigeration equipment and supplies 4 x - x x 
(non-electric). 4 
18 Heating equipment and supplies ..... 39 x x x x 5 
19 Plumbing equipment and supplies .,.,..,....,..,.. 86 81,208.5 3 4,416.8 76,791.7 2,661.6 
20 Plumbing and heating equipment and supplies 55 43,685.8 1,272. 42,412.9 1,270.2 
(general line). 
M 
21 |Waste materials (including scrap metal) ...,...... 291 98,681.4 4,284.6 94,396.8 92.9 
22 Junk and scrap (general line) ...,.....,........ 26 3,445.0 11.5 3,433.5 3.4 1 
23 Scrap metal ..,.......,........ssessessessse - 220 79,708.7 4,273.1 75,435.6 81.0 È 
24 Waste materials (other than scrap metal) ....... . 45 15,527.7 . - 15,527.7 8.5 Le 
25 | Other kinds of business ............. eae eeeene eres 408 152,748.3 19 532.4 133,215.9 1,052.7 + 
26 Books, periodicals and newspapers ,.,....,,...... 86 x x x x 
27 Optical goods ...,.......e..essssseressssreecsse 22 5,314.7 - 5,314.7 47.1 
28 Containers, except wood, paper or glass ......., 8 x x x x 
Textiles and textile materials (other than dry 
goods): 
29 Cordage and twine .......:,....... tenant eens 1 x - x x 
30 Other textile and textile materials (other 21 3,894.7 3.8 3,890.9 59.5 
than dry goods). . 
31 Second hand goods (except machinery and 22 3,185.3 3,185.3 17.8 
automotive). 
32 Miscellaneous kinds of business (n.e.s.) ..... os 248 87 ,452.6 15,400.8 72,051.8 880.9 


TABLE 1. Wholesale trade, by Kind of Business, for Canada and the 
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Economic Regions, 1966 ~ Continued 


(1) This column represents the total volume of trade (net sales plus all kinds of other revenues, including commissions, plus the value of goods handled on * 
commission, excluding commission, plus sales and excise taxes) detailed in the following three columns. 
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TABLEAU 1, Commerce de gros, par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Paid employees 


Employés rémunérés 


Number 


Inventory of Accounts 
or end orne Number receivable 
of year prop last week Total payroll - Genre de commerce 
- — of for Comptes 
Stock Nombre 
à la fin de November yew recevoir 
de l'année propriétaires Nombre Rémunération 
actifs dernière totale de 
semaine de l'année 
novembre 


N° 
$'000 
Québec — fin : 
34 ,641.4 26 14,797.6 57,006.2} Métaux et ouvrages métalliques ..... ee ee sssseneseuess 1 
19 ,484.6 10 8,596.9 41, 840.6 Fer et acier (assortiment général) . 2 
x x x x TOlerie et ouvrages métalliques ..... . . tee 3 
2,800.9 3 685.3 1,635.0 Acier de construction ............. ss. .. 4 
x x x x Tout autres métaux et ouvrages métalliques (sauf les produits non| 5 
ferreux). 
3,527.2 1 1,283.2 4,000.5 Métaux et ouvrages métalliques non ferreux ............ secevceeee | 6 
18,254.8 53 11,993.9 65,736.0 | Papier et articles en papier ........ Dee ewe meee eee ee ten e evens 7 
4,762.8 1 6,012.6 Papiers fins ........... ose soe . thee eee 8 
_ - x Papier journal .......... + 9 
7,756.8 10 2,986.9 11,466.3 Papier et articles en papier (assortiment général) . 10 
3,472.4 33 2,932.7 2,327.0 Papeterie et fournitures de papeterie ............. il 
x x x x Papier d'emballage et sac en papier .. 12 
1,470.6 4 6 5,257.0 Autres papier et articles en papicr . 13 
65,456,9 185 116,610.3 | Pétrole et dérivés ..........,.,...., setae eee rear dee e ete ceeteeees 14 
19,554.7 60 12,081.0 Équipement et fournitures de plomberie, de réfrigération et de 15 
chauffage. 
727.1 3 1,358.0 Équipement de climatisation et de ventilation ,.....,......... vee | 16 
x x Equipement et fournitures de refroidissement et de réfrigération 17 
(non électriques). 
x x Équipement et fournitures de chauffage .......... beeen ...... | 18 
10,089.9 22 11,166.9 Équipement et fournitures de plomberie ......,..,....,.....,..... 19 
6,796.7 26 6,564.3 Équipement et fournitures de plomberie et de chauffage 20 
(assortiment général}. 
7,881.3 206 6,906.8 6,459.0 | Matières de rebut (y compris déchets métalliques) ............. .... | 21 
197.2 17 369.3 22 
5,842.8 160 4,754.9 23 
1,841.3 29 1,782.6 24 
16,943,1 176 17,799.6 | Autres genre de commerce ,.,.,,.......... Lee e eee eee eee teen ene 25 
x x Livres, périodiques et journaux ........ detec renee oe 26 
1,275.7 5 Articles d'optique ...............,.. sureossus so 27 
x x Contenants, sauf en bois, en papier ou en verre ....... then eeeee 28 
Textiles et matières textiles (autres que mercerie): 
x - x Cordages et ficelle ......... fete e cate et ecenens tence eee . [29 
780.1 14 637.9 Autres textiles et matières textiles (autres que mercerie) .... | 30 
124.2 15 412.0 Marchandises usagées (sauf machines et pièces d'automobiles) .... {31 
8,496.3 96 8,729.3 Divers genres de commerces (n.c.a.) .,....,.,........ vosorseusess | 32 


(1) Cette co!onne représente le chiffre d'affaires (ventes nettes plus toutes les autres recettes, y compris les commissions, plus la valeur des biens tran- 
sigés à la commission, compte non tenu des commissions, plus les taxes de vente et d'accise) dont le détail est donné dans les trois colonnes suivantes. 
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TABLE 1. Wholesale trade, by Kind of Business, for Canada and 


Kind of business 


Ontario 


Total, all establishments .........,.......... 


Amusement, sporting and photographic goods ....... 


Amusement and sporting goods: 
Sporting goods ( general line) ....,...,...... 
Toys, novelties and fireworkS ,.,,.,,,.,...,... 
Other amusement and sporting goods ...,.,..,,. 


Photographic equipment and supplies ,,..,,..,,., 


AULOMOCIVE wo reeeee er eereee beeen ere ransesnereene 


Automotive equipment, parts and accessories: 
Automotive parts and accessories ........,.,.. 
Tires and tubes ,.,,,,..,.,.....sseeess 
Other automotive equipment ,,....,,., 
Automotive parts rebuilders ...,.,,.,..,..,...4 


Motor vehicles .,.,.....,...........sssesosssese 


Beer, wine and distilled spirits .....,........,., 


Chemicals, drugs and allied products ..,..,,..,,... 
Industrial chemicals ,..,..,...,,.,,,.......0.. 


Drugs and drug sundries: 
Drugs and drug sundries (general line) ....... 
Drugs and patent medicines (specialty lines) 
Drug sundries ...,,..,,,.,...s..sesscecsmvesee 


Soaps and toilet preparations .........,..,... 


Other chemicals, drugs and allied products ..... 


Coal and coke .,,,,,...,...ssesssssereersssenseess 


Dry goods and apparel ........,...,...e...esesee 


Clothing and furnishings: 
Clothing and/or furnishings (general line) wee 
Clothing, men's and boys' .. 
Furnishings, men's and boys 
Work clothing ...... 
Clothing, women's . 
Hosiery, underwear and "other women's apparel 
and accessories. 

Furs and fur clothing ............s.sssesessse 
Millinery and millinery supplies 
Shoes and other footwear ......,.........0. 


Dry goods (general line) .............,..,,,,... 
Piece ZOOdS ...s.ssesrsresennesenéoseneeresesses 
Other dry goods: 


Notions ...... 
Miscellaneous dry goods (n.e.s,) .........,... 


Electrical goods ...,......ssseseeronesecsesesse 
Electrical merchandise (general line) ....... 


Household electrical appliances: 
Electrical appliances (general line) ......... 
Radios and television sets and equipment ..... 
Other household electrical appliances 
(specialty lines). 


See footnote(s) at the end of the table. 


Number 
of 
establish- 

ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


10,394 


228 
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Total sales 
and revenue, 
including sales 

and excise 
taxes(l) 
Total des ventes 
et recettes, 
y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise(1) 


10,066,222.5 


215,239.5 


12,280.8 
64, 335.0 
21,207.1 


117,416.6 


696,922.2 


385,671.4 
66,048.8 
10,336.9 
20,785 .6 


214,079.5 


11,202.9 


277,642.2 
108,902.8 


95,992.7 
12,658.9 
4,732.0 
28,045 .6 


27,310.2 


74,917.7 


341,212.4 


21,419.5 
5,290.3 
1,186.0 

63,935.7 


49,090.9 
59, 362.6 
7,296.2 
25,371.8 
452,339.6 
148, 480.2 


16,899.5 
102,310.7 
14,952.6 


Value of 
goods handled on 
commission, 
excluding 
commission 
Valeurs des 
biens achetés 
ou vendus à 
commission, 
sans la 
commission 


1,795,944,8 


18,107.9 


2,798. 
8,317. 
2,450.2 


N~ 


4,541.8 


39,501.7 


19,785.1 
1,186.1 
762.1 


17,768.4 


8,515.7 


15,914.6 
10, 766.6 


1,382.1 
5.5 
185.1 
317.6 


3,257.7 


5,499.6 


153,128.6 


43,398.7 


7,462.8 
438.0 
262.7 

17,514.2 


15,460.0 
30,440.1 
1,214.6 
8,695.5 
45,989.4 


4,828.5 


2,905.3 
18,203.8 
5,336.9 


the Economic Regions, 1966 — Continued 


Total sales 
and revenue, 
less value of 
goods handled on 
commission 
and sales and 
excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 
moins la valeur. 
des biens achetés 
ou vendus à 
commission et les 
taxes de ventes 
et d'accise 


8,270,277.7 


197,131.6 


9,482.1 
56,017.8 
18,756.9 


‘112,874.8 


657,420.5 


365,886.3 
64,862.7 
9.574.8 
20,785.6 


196,311.1 


2,687.2 


261,727.6 
98,136.2 


94,610.6 
12,653.4 
4,546.9 


27,728.0 


24,052.5 


69,418.1 


188 ,083.8 


23,102.1 
1,514.5 
325.2 
1,284.8 
10,392.1 


13,956.7 
4,852.3 
923.3 
46,421.5 


33,630.9 
28,922.5 
6,081.6 
16,676,3 
406,350.2 
143,651.7 


13,994.2 
84,106.9 
9,615.7 


Sales and 
excise taxes 
collected for 

government 

agencies 
Taxes de ventes 

et d'accise 
pergues par vous 
pour le compte 
d'un organisme 
gouvernemental 


149,062.7 


6,701.9 


29.8 
406.5 
327.8 


5,937.8 


9,486.8 


3,408.8 
480.2 
104.4 
485.7 


5,007.7 


237.6 


2,135.2 
815.5 


249.9 
438.0 
58.6 


407.9 


165.3 


14, 683.4 
8,147.4 


53.9 
2,696.9 
183.8 


Inventory 
at end 
of year 


Stock 
à la Fin 
de l'année 


$1000 


1,096,132.7 


21,688 .6 


6,738.5 


128,850.3 


32,525.9 


27,185.9 
9,879.5 


9,645.1 
1,892.3 
785.9 


2,164.5 


2,818.6 


8,332.1 


34,545.5 


4,898.8 
273.4 
22.6 
131,0 
503.4 
2,115.9 


1,083.4 
119.8 
8,045.7 
4,664.4 
8,114.2 
1,391.6 
3,181.3 
55,930.8 
13,435.9 


1,719.9 
16,002.0 
950.0 
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TABLEAU 1. Commerce de gros, par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


working 
proprietors 
Nombre 
de 
propriétaires 
actifa 


4,690 


53 
20 


247 


Paid employees 


Employés rémunérés 


Accounts 
Number - receivable 
last week Total payroll ~- 
Genre de commerce 
of for Comptes 
November year a 
- - recevoir 
a Nombre Rémunération 
dernière totale de 
- semaine de l'année 
novembre 
Ontario 
116,372 640,120.9 1,014,462,9 Total, tous les établissements ...,,....,.,..,,.......00uosssse 
2,557 13,701.1 21,531.6 | Articles de récréation de sport et photographiques ......... sous 
Articles de récréation et de sport 
195 1,080.1 1,465.1 Articles de sport (assortiment général) ..... eee 
972 4,322.4 5,724.8 Jouets, nouveautés et pitces pyrotechniques ...... 
252 1,527.3 2,120.3 Autres articles de récréation et de sport ........ 
1,138 6,771.6 12,221.4 Equipement et fournitures photographiques ....,,.,....,.4.....,0. 
13,932 75,861.3 75,765.7 | Automobiles ....... See cece ee eee reer seems urnes os 
Équipement, pièces et accessoires d'automobiles: 
8,835 46,022.9 42,699.9 Pièces et accessoires d'automobile ...... 
1,151 6,281.7 10,261.2 Pneus et chambre à air ........,,..... 
315 2,134.9 1,667.2 Autres équipements pour automobile ...... 
648 3,413.5 2,623.8 Reconstructeurs de pièces d'automobile .... 
2,983 |. 18,008.3- 18,513.6 Véhicules automobiles ........... ee eee ee 
55 343.0 641.5 | Bière, vin et spiritueux distillés .......,.....,,,..,............. 
3,979 20,698.5 31,346.4 | Produits chimiques, drogues et produits assimilés ................. 
1,229 7,843.9 15,977.1 Produits chimiques industriels .......,..,.....,................. 
Drogues et articles divers de pharmacies: 
1,394 4,982.7 6,438.0 Drogues et articles divers de pharmacies (assortiment général) 
366 2,051.5 1,548.5 Drogues et médicaments brevetés (spécialités) ,..,,.... no. 
145 804.0 799.2 Articles divers de pharmacies ..............,.4: . 
508 2,649.8 2,636.7 Savons et préparation de toilette .........- deere nse eanterene 
337 2,366.6 3,946.9 Autres produits chimiques, drogues et produits connexes ......... 
474 2,818.4 6,330.1 | Charbon et coke ...,,.,,.,....,,....4scesessssenereseeseesreneenses 
3,030 16,775.1 29,229.5 | Mercerie et habillement .........,....,.4......sssesesssssssesesees 
Vêtements et fournitures: 
626 2,794.3 4,199.2 Vêtements et (ou) fournitures (assortiment général) ........... 
25 145.9 280.2 Vêtements pour hommes et garçons ........... corse - 
2 4.8 6.0 Fournitures pour hommes et garçons . 
17 64.1 220.9 Vêtements de travail ....,..,...,. . 
186 1,182.1 975.2 Vêtements pour femmes .......,..... oe 
265 1,119.4 1,463.9 Bas, sous-vétements et autres accessoires pour femmes ......... 
46 277.5 1,150.9 Fourrures et vêtements de fourrure ............ ne rs 
36 147.4 87.5 Articles de modes et garnitures .. . . 
496 3,466.1 7,206.6 Souliers et autres chaussures ..........,,,,.... eossuus 
421 2,805.9 5,134.2 Mercerie (assortiment général) .................,......u. essor 
409 2,355.2 5,076.1 Marchandises A la pièce ....,.....,.,,....srscsss cessent . 
Autres merceries: 
190 785.8 885.0 Articles de fantaisie ..,.,....,........sssesse seen 
311 1,626.6 2,543.8 Mercerie diverse, 1.6.8. ce ccsccee reese eer e nee eenerceeseeeerens 
6,111 36,184.1 75 ,862.6 |Articles électriques ............,,..........ssssssssseseseseusss 
1,893 10,830.9 25,198.46 Articles électriques (assortiment général) .........,...,..,.,... 
Appareils électro-ménagers: 
163 861.5 3,493.5 Appareils électriques (assortiment général) ...,,..,.,.,.,....,, 
1,422 8,149.7 16,089.12 Appareils de radios et de télévision et équipement . 


160 1,013.0 1,011.3 Autres appareils électro-ménagers (spécialités) . 


Voir renvoi(s) a la fin du tableau. 
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TABLE 1. Wholesale trade, by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Kind of business 


Ontario — Continued 
Electrical goods ~ Concluded: 


Electrical wiring supplies, construction mate- 
rials, apparatus and equipment: 
Electrical wiring supplies and construction 
materials. 
Electrical apparatus and equipment ........... 
Other electrical specialties 


Farm products (raw materials) .......... vena eee ees 


Flowers and nursery stock .,...,.,,,,,.,... bene 
Grain ..,.,,.,.,4...,00.. toners sossronesees 


Hides, skins, raw furs and wool: 
Raw furs ......,.,.. 
Hides and skins ..., 
Wool and mohair .... 


Livestock ..... ee rey nono 


Tobacco (leaf) ..,.............. 
Miscellaneous farm products (raw materials) 


Farm. supplies .......... 
Farm supplies (general 
Feed, hay and grain . 

- Fertilizers and fertilizer material (agricul- 
tural chemicals) ,. 


Seeds ...,......,....., 

Seed processing plants 
- Other farm supplies ...,....,.,.,,.,......... eee 
Food products (except groceries) and tobacco ..... 


Confectionery, soft drinks and tobacco: 
Confectionery ..,..,.....,.., 
Soft drinks .... 
Cigars, cigarettes and tobacco ..,,....,..,,., 


Dairy and poultry products: 
Dairy and poultry products (general line) .... 
Dairy products ............ a 
Poultry products ... 


Fish and sea foods ....... sonores vssesre 


Frozen or frosted foods ,,,,.,,,......,.,.,.,,., 


Fruits and vegetables (fresh): 
Fruits and vegetables, fresh (general line) .. 
Fruits (fresh) .... 
Vegetables (fresh) 


Meats and meat products .......... 


Food products except groceries (general line) . 


Other food products except groceries ...... su. 
Forest products (except lumber) .......... sous 
Pulpwood .,,,,,,..,.., essressseneers se sessenese . 
Other forest products .....,,,.,.,....,,,,....., 


See footnote(s) at the end of the table. 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise 
taxes(1) 
Total des ventes 
et recettes, 
y compris les” 
taxes de ventes 
et d'accise(1) 


83,478.8 
17,107.0 
69,110.8 


801,930.1 
12,589.8 


x 


5,308.3 
27,796.5 
12,102.4 


439,312.1 


214,797.7 
80,061.4 
87,433.0 
11,351.21 

x 
2,827.9 


x 
940,718.4 


48,199.3 
2,130.2 
223,422.7 


72,223.4 


149,625.8 
61,746.5 
44,130.6 


141,715.8 
30,541.1 


24,569.4 


2,694.5 
1,636.9 


1,057.6 


Value of 
goods handled on 
commission, 
excluding 
commission 


Valeurs des 
biens achetés 
ou vendus à 
commission, 
sans la 
commission 


4,866.2 


813.4 
9,035.3 


569 ,506.2 
1,285.8 


x 


1,020.8 
10,144,7 
8,101.7 


383,870.0 


145 ,687.1 


9,400.0 
. 184.8 
2,595.9 


x 
4,141.0 
7,666.5 


x 


25,685.5 


34,524 .9 
4,354.2 
4,679.2 
3,743.7 
9,432.5 


8,402.2 


491.0 


491.0 


Total sales 
and revenue, 
less value of 

goods handled on 
commission 
and sales and 
excise taxes 

Total des ventes 
‘et recettes, 

moins la valeur 


|; des biens achetés : 


ou vendus à 
commission et les 
taxes de ventes 
et d'accise 


78,612.6 


16,293.6 
60,075.5 


232,423.9 
11,304.0 
x 


4,287.5 
17,651.8 
4,000.7 


55,442.21 


205 ,073.3 
74,728.0 
83,641.1 
11,176.7 

x 


2,827.9 
x 


795,031 .3 


38, 799.3 
1,945.4 
220,826.8 


x 
15,452.3 
62, 308.2 


x 


46,537.9 


115,100.9 
57,392.3 
39,451.4 


137,972.1 
21,108.6 


16,167.2 


2,203.5 
1,145.9 


1,057.6 


Sales and 
excise taxes 
collected for 
government 
agencies 
Taxes de ventes 
et d’accisé 
perçues par vous 
pour le compte 
d'un organisme 
gouvernemental 


Inventory 
at end 
of year 


Stock 
a la fin 
de l'année 


$'000 


10,406.3 
4,480.7 
8,936.0 


15,095.0 
637.2 


x 


633.3 
1,251.8 
908.2 


1,351.7 


26,734.3 
6,966.6 
11,475.3 
2,011.8 


x 
556.8 
x 


35 ,082.7 


3,914.7 
24.8 
13,268.4 


3,264.3 
796.7 


1,292.5 


102.6 
38.0 


64.6 


Voir renvoi(s) à la fin du tableau. 


Number 
of 
working 


TABLEAU 1. Commerce de gros, par genre 


proprietors 


Nombre 
de 


propriétaires 


actifs 


10 


193 


10 
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Paid employees 


Employés rémunérés 


Accounts 


Number receivable 


last week Total payroll _ 


of for Comptes 
November year . à 


Nombre Rémunération 
dernière totale de 
semaine de l'année 
novembre 


recevoir 


1,391 8,763.1 14,036.0 
230 1,439.0 3,185.3 
852 5,126.9 12,849 .0 

2,479 9,539.2 11,874.5 
375 1,933.5 1,133.3 

x x x 

31 180.9 538.2 
118 750.1 722.0 
51 244.0 584.5 
1,504 3,141.1 3,055.0 
x x x 

x x x 

2,993 14,504.9 20,962.0 
998 5,000.6 7,259.7 

1,055 5,009.6 8,184.2 
189 1,102.4 2,148.7 

x x x 
25 103.1 176.3 
x x x 

8,161 37,733.1 45,117.4 

759 3,653.1 3,396.9 

57 239.3 40.2 
1,418 7,182.4 11,714.9 
x x x 

202 718.2 771.3 
783 2,618.3 2,815.4 

x x x 
488 2,900.4 3,058.7 

1,448 7,289.6 6,329.7 
730 3,111.1 2,642.2 
888 2,915.5 2,284.4 
709 3,743.8 6,003.4 
147 803.4 2,350.2 
113 600.1 2,330.2 

77 260.7 95.3 
34 94.0 45.6 
43 166.7 49.7 


de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Genre de commerce 


Ontario — suite 


Articles électriques — fin: 


Fournitures de montage électrique, matériaux de construction, 
appareils et équipement: 
Fournitures de montage électrique et matériaux de construction 


Appareils électriques et équipement ....,,..,.4.......suseeecss 
Autres spécialités électriques ........ 


Produits agricoles (matières brutes) .....,...,,.,.,.......se.sse 
Fleurs et plants de pépinière .... 


Grain eee eee eee eee eee ee ee ee 


Peaux, fourrures et laine: 
Fourrures brutes ............ 
P@AUX sseeeereree 
Laine et mohair ......,,.,,. 


Bétail coc e sect ee cece ener n even seers re renew eres errr rae n sess seses 


Autres produits agricoles (matiéres brutes): 
Tabac (en feuilles) ...... cc ccs ener ec aacnretrestsenresesounsees 
Produits agricoles divers {matières brutes) ..,.......,,....... 


Fournitures agricoles .........+.e.esessensss 
Fournitures agricoles (assortiment général) .. 
Provendes, foin et grain ...,......,......sesssessasessreseesese 
Engrais chimiques et matériaux d'engrais chimiques (produits 

chimiques agricoles). 
Graines de semence ................,esseosesnseseesseesresesssee 
Établissements de conditionnement de graines de semence ... 
Autres fournitures agricoles ...,...esessensessveseeseseessessse 


Produits alimentaires (sauf l'épicerie) et tabac .....,.........,.. 


Confiserie, boissons gazeuses et tabac: 
Confiserie Lecce cnc cece recat cuter seeusareeroeeeeeser sense 
Boissons gazeuses ,.,,...... 
Cigares, cigarettes et tabac ..,..,......,.... 


Produits laitiers et avicoles: 
Produits laitiers et avicoles (assortiment général ...,.,.,.,., 
Produits laitiers . 
Produits avicoled .s......sersseossoersesomeseenemeneeereenesses 


Poisson et fruits de mer ......,,.......sssesssssvessseeseeersees 


Aliments congelés ou glacés ..,....e.ssosesnenenenssseusenensene 


Fruits et légumes (frais): 
Fruits et légumes frais (assortiment général) ......,,....,.... 
Fruits (frais) ..........ssss.ssess 
Légumes (frais) ... 


Viandes et produits de la viande ..csccsesorcesercrvncerrecssease 
Produits alimentaires, sauf l'épicerie (assortiment général) .... 


Autres produits alimentaires, sauf l'épicerie ..,,....,......... 


Produits forestiers (sauf le bois d'oeuvre) .,,,,........sse.ssue 
Bois À PÂTE csscossossrsssrsescesoosereseseesssmsesessnesssecess 


Autres produits forestiers ......,..sssssessséeseesssesssssssse 


aut 
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TABLE 1. Wholesale trade, by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Kind of business 


Ontario — Continued 


Furniture and house furnishings ..,.............., 


Furniture: 
Household furniture .,.,.,,...,...4..... 
Office furniture .,..,... 4.4 see 


House furnishings: 
Brooms and brushes .....,...,,,........,.4.. 
China, glassware, crockery and pottery ... 
Floor coverings .... cece cee sucres 
Household linens, draperies, etc. ..... . 
Other house furnishings .....,,.,,.,.......... 


Musical instruments and sheet music ,......,,... 


General merchandise .,..,.,,.,.,,.,... 


Groceries and food specialties 


Groceries (general line) ,...................... 


Grocery specialties: 
Biscuits and other bakery products .......,... 
Canned foods ..,...,,...:..,.,......,., 
Coffee, tea, spices and cocoa 
ol on 
Sugar ...,...........,0., 
Other grocery specialties . 


Hardware ,,,,.,,,... ess ess sacs ccocssesrensecee 
Hardware (general line) ..,.,.,...,.. sus. 


Hardware (specialty iine)....,,..,...,..,.....,. 


Jewellery ...cccccecscecsnesesceveccscesesccsanans 
Jewellery (general line) ......,,,...........,.. 
Jewellery (specialty line) ....,,.....,......... 


Watch materials, jewellers' tools and supplies 


Leather and leather goods 


Leather and leather goods (general line) ....... 


Leather and shoe findings ............,.,,,..... 
Lumber and building materials (other than metal) 


Construction and building materials (other than 
metal or wood): 
Building materials (general line) . 
Glass ,.,,,.....,. sise 
Paints, varnishes, lacquers and enamels .., 
Paints, glass and decorators' supplies ... 
Wallpaper 
Insulation, siding and/or roofing materials .. 
Other specialty lines ...,......,........4.. 


Lumber and millwork: 
Lumber wesc ee cece cee r cree cc ss ssossemosessesuse 


Lumber and millwork ......... 


See footnote(s) at the end of the table. 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


261 


236 


135 


Total des ventes 
et recettes, 
y compris les 


taxes de 


et d'accise(l) 


4, 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise 

taxes(1) 


ventes 


Value of 
goods handled on 
commission, 
excluding 
commission 


Valeurs des 
biens achetés 
ou vendus. à 
commission, 
sans la 

commission 


193,029 .4 31,823.3 
x x 
18,704.9 443.2 
x - 
45,354.5 13,171.2 
70,011.7 4,582.4 
25 853.1 7,487.3 
10,108.4 2,313.7 
12,550.5 - 
37,112.8 1,977.4 
117,167.4 149 654.3 
772 633.6 107,920.9 
33,139.8 1,829.4 
52,543.3 18,336.7 
x x 

x x 

x - 
37,231.4 16,027.3 
204,413.0 16,427.6 
114,645.7 4,981.3 
89,767.3 11,446.3 
30,359 .2 655.6 
12,441.2 435.3 
15,197.4 96.3 
2,720.6 124.0 
13,865.6 3,878.3 
7,690.7 2,532.6 
6,174.9 1,345.7 
724,174.8 19,999.4 
x x 
23,365.7 538.4 
8,648.0 599.1 
21,629.4 - 
x - 
17,254.8 82.1 
27,981.4 318.5 
131,748.3 1,051.0 
408 876.7 15,083.8 


Total sales 
and revenue, 
less value of 
goods handled on 
commission 
and sales and 
excise taxes 
Total des ventes - 
et recettes, 
moins la valeur 
des biens achetés 
ou vendus à 
commission et les 
taxes de ventes 
et d'accise 


161,206.1 


x 
18,261.7 


x 


32,183.3 
65,429.3 
18,365.8 

7,794.7 


12,550.5 
35,135.4 


967,513.1 
664,712.7 
31,310.4 
34,206.6 
x 

x 

x 

21, 204.1 
187,985.4 
109, 664.4 


78,321.0 


29,703.6 
12,005.9 
15,101.1 


2,596.6 


9,987.3 
5,158.1 


4,829.2 


704,175.4 


22,827. 
8,048. 
21,629. 


* POW x 


17,172.7 
27,662.9 


130,697.3 
393,792.9 


Sales and 
excise taxes 
collected for 

government 

agencies 


Taxes de ventes 
et d'accise 
perçues par vous 
pour le compte 
d'un organisme 
gouvernemental 


2,123.2 


8,096.1 
5,841.6 


2,254.5 


1,163.8 
85.3 
1,058.6 


19.9 


478.0 
425.4 


52.6 


16,421.4 


349. 
87. 


100.5 
x 


wn 


296.2 
551.2 


3,028.6 
10,312.2 
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TABLEAU 1. Commerce de gros, par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Number 
Inventory of 
at end working 
of year proprietors 


Stock Nombre 
à le fin de 
de l'année propriétaires 
actifs 


$7000 
‘ 
31,558.8 69 
x x 
2,102.6 13 
x x 
10,250.2 14 
9,384.3 3 
4,054.2 9 
1,324.6 20 
2,900.8 2 
5,359.3 24 
87, 688.5 69 
71,435.1 28 
2,076.6 it 
4,173.8 10 
x x 
x x 
x x 
1,866.2 13 
32,224 .2 82 
19,196.2 50 
13,028 .0 32 
7,495 .0 35 
2,005.1 18 
5,036.0 12 
453.9 5 
1,357.5 28 
496.4 16 
861.1 12 
115,156.3 339 
x x 
11,297.3 19 
775.8 13 
4,075.8 13 
x - 
1,505.9 4 
4,315.1 36 
4 
16 833.0 53 
62,035.5 126 


Voir renvoi(s) à la fin du tableau. 


Paid employees 


Employés rémunérés 


Number 
last week 
of 
November 
Nonbre 
dernière 
semaine de 
novembre 


3,144 


Total payroll 
for 
year 


| Rémunération 


totale de 
l'année 


17,778.2 


x 
2,576.8 


1,773.1 
3,529.2 


40,255.6 


29,385 .7 


17,708 .2 
9,722.8 


7,985.4 


3,290.7 
1,464.7 
1,440.6 


385.4 


996.3 
539.1 


457.2 


66,211.7 


Accounts 
receivable 
Comptes 
a 
recevoir 


Genre de commerce 


Ontario — suite 


27,218.3 | Meubles et ameublement de maLson ....,,.,,.................. sr 


Meubles: 
x Meubles de maison ............. soso Sere e nee e ere re ence eenne 
2,768.0 Meubles de bureau ..,,,...,.,,..........4.,.... eben ener neee 
Ameublement de maison: 
x Balais et brosses ..... éseessensesreres esse 
4,832.4 Porcelaine, verrerie, faience et poterie . 
13,467.3 Couvre-planchers .........,..,... 
2,410.6 Toiles, tentures, etc., ménagères 
761.7 Autre ameublement de maison ......,..,...,. 
2,122.9 Instrument de musique et musique en feuilles .,..... detec ereeene 


3,331.9 | Marchandise générale .,.,...,........,....,.. énsresurenenussssse ose 


60,705.4 | Épicerie et spécialités alimentaires ........ Cece eee ener een e nae 
29 ,466.4 Epicerie (assortiment général) .,...,................ presses 


Épicerie spécialités: 


2,108.8 Biscuits et autres produits de la 
2,524.3 Aliments en conserve ,.,......,.......,... 
x Café, thé, épices et cacao 
x Farine 
x Sucre 
2,254.5 Autres spécialités oo. ccc ccc cece tee reece tne estore ee tnees 
23,413.6 | Quincaillerfe ........,................. bee eeee possesssssss dae eeeee 


13,673.3 Quincaillerie (assortiment général) ...... See re ers aes 


9,740.3 Quincaillerie (spécialités) .............,... debe eee eee . 


7,430.2 { Bijouterie .,.............., bee c ence tence eens Dene e eee eee e neces . 
2,313.7 Bijouterie (assortiment général) ............. Conca eee reece ecer . 
4,584.9 Bijouterie (spécialités) .......,...,.,,,,,,...,,,... esssseossse 


531.6 Fournitures d'horlogerie, outils et fournitures de bijoutier .... 


1,070.9 | Cuir et articles en cuir ,......,,......,..,.. bette eee nce eee tae 


494.9 Cuir et articles en cuir (assortiment général) .............. vos 


576.0 Cuir et crépins .,....... See eee nee e eee eneee euros 


99,307.2 | Bois d'oeuvre et matériaux de construction (autres qu'en métal) ... 


Matériaux de construction (autres qu'en métal ou en bois): 


x Matériaux de construction (assortiment général) .. 
4,150.4 Vitre .,.......... Sacer erence eee wee . 
1,462.5 Peintures, vernis, laques et émaux .........,...,.. 
6,104.2 Peintures, vitre et fournitures de décorateur .... 
x Papler-tenture ....,.,.............. Semen eee e eee 
3,212.8 Isolants, matériaux à revètement de murs et (ou) à toiture . 
4,911.0 Autres spécialités .......,,,,...,.,seseseoesessueuees esse 
Bois d'oeuvre et travaux d'atelier de charpente: 
15,387.5 Bois d'oeuvre ..,,......... ésrossosroses De 


53,233.4 Bois d'oeuvre et travaux d'atelier de charpente .. . 


wn 


Bunun 


10 


Dae 
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TABLE 1. Wholesale trade, by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Kind of Business 


Ontario — Continued 


Machinery, equipment and supplies .....,......,.., 


Commercial machinery, equipment and supplies: 


Commercial refrigeration equipment and 
supplies. 
Hotel and restaurant equipment and supplies 
(non- food). 
Office machines and equipment 
© Store machines and fixtures 
Other commercial machinery and equipment ..... 


Construction machinery and equipment, new and 
used. 


Farm machinery and equipment ... 


Industrial machinery, equipment and supplies: 


Industrial machinery, equipment and supplies 
(general line). 

Belting, hose, packing and mechanical rubber 
goods. 

Packaging, wrapping, canning and bottling 
machinery. 

Metal working machinery ..... 

Materials-handling equipment .......... 

Mining machinery, equipment and supplies ..... 

Oil-well and oil-refining machinery and 
equipment. 

Power-house and power-transmission equipment 

Printers’ and lithographers' machinery, 
equipment and supplies, 

Textile machinery, equipment and supplies .... 

Miscellaneous industrial machinery, equipment 
and supplies. 

Used machinery ..ccscececcoccrecrevecsescesene 


Professional equipment and supplies: 


Church equipment and religious goods ......... 

Dentists’ equipment and supplies ... 

School equipment and supplies 

Scientific and laboratory equipment and 
supplies. 

Surgical, medical and hospital equipment and 
supplies. 

Other professional equipment and supplies .... 


Service equipment and supplies: 


Barber and beauty salon equipment and supplies 
Fire protection equipment and supplies ....... 


Janitors’ equipment and supplies ......,..,.,, 
Laundry and dry cleaners’ equipment and 
supplies. 


Motion picture apparatus and supplies ........ 
Other service equipment and supplies . 


© Transportation equipment and supplies: 


Aircraft and aeronautical equipment and 
supplies. 

Marine equipment and supplies ...........,..., 

Railroad equipment and supplies .... 

Other transportation equipment and supplies .. 


See footnote(s) at the end of table, 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


2,202 


48 
38 


163 
27 
25 


61 


847 


130 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and, excise 
taxes (1) 
Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise(1) 


1,191,840. 


22,215. 


52,529, 
9,591. 
6,765. 


154,595. 


243,684. 


106,938. 
13,001. 


16,350. 


135,397 


21,208. 
.2 
3 


39,490 
5,853 


38,494 


83,912 


7,240 


2,825. 
10,312. 
9,669. 
1 


30,209 


36,592 


14,188. 


2,863 


17,344. 


22,520. 


11,922, 
8,932. 


2 


7 
x 
4 


4 
9 


0 


7 


0 


1 


0 


:8 


6 


.0 
20,165. 


4 


x 


7 


4 


5 
0 
2 


4& 


7 


7 


1 


7 


1 
9 


Value of. 
goods handled on 
commission, 
excluding 
commission 
Valeur des 
biens achetés 
ou vendus à 
commission, 
sans la 
commission 


Total sales 
and revenue, 
less value of 
goods handled on 
commission - 
and sales and 
excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 
moins la valeur 
des biens achetés 
ou vendus à 


Sales and 
excise taxes 
collected for 

government | 
agencies 
Taxes de ventes 
et d'accise 
perçues par vous 
pour le compte 
d'un organisme 


commission et les gouvernemental 
taxes de ventes 
et d'accise 
1,126,964.8 29,264.6 
21,220.3 481.0 
x x 
52,048.6 770.3 
9,175.8 287.2 
6,757.9 :, 164.0 
150,404.7 3,223.5 
233,158.3 1,998.0 
99,475.7 3,212.0 
12,988.3 548.3 
13,967.6 563.2 
130,263.3 5,952.8 
19,286.8 1,119.6 
37,997.9 1,244.7 
5,779.5 369.2 
* 30,661.9 998.9 
19,037.5 879.7 
x x 
7 77,249.7 3,678.7 
5,722.7 92.6 
2,820.2 15.1 
10,312.0 86.4 
6,767.2 94.6 
29,083.1 762.3 
34,544 .1 292.0 
13,863.5 164.3 
9,488.0 228.6 
5,768.5 186.6 
x x 
x x 
2,831.5 71.4 
17,111.1 722.9 
21,248.4 236.8 
11,009 .6 250.0 
7,228.7 141.9 


Inventory 
at end 
of year 
Stock 
à la fin 
de l'année 


$'000 


238 429.7 


3,846.5 
x 
11,169.2 


1,826.5 
1,939.5 


62,515.8 


49,245.5 


12,668.7 
2,455.3 
950.4 
18,672.9 
2,475.7 


6,283.9 
1,257.7 


15,387.5 


1,506.8 


Voir renvoi(s) à la fin du tableau. 
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TABLEAU 1. Commerce de gros, par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Number 
of 
working 
proprietors 
Nombre 
de 
propriétaires 
actifs 


1,032 


694 


or 


ll 


Paid employees 


Employés rémunérés 


Number 
last week 
of 
November 
Nombre 
dernière 
semaine de 
novembre 


19,945 


Accounts 


receivable 
Total payroll - 
for Comptes Genre de commerce 
year a 
- recevoir 
Rémunération 
totale de 
de L'année 
Ontario — suite 
118,487.6 181,671.8 | Machines, équipement et fournitures ....,..,..,......ssssssseresess 
Machines, équipement et fournitures pour le commerce: 
1,721.7 2,627.3 Équipement et fournitures de réfrigération pour le commerce ... 
x x Équipement et fournitures (non alimentaires) d'hôtel et de 
restaurant. 

10,780.4 9,851.7 Machines et équipement de bureau ...,.....eersesrossseesressses 
1,505.6 1,966.2 Machines et ameublement de magasin ,....,...,, . 

924.5 1,499.7 Autres machines et équipement pour le commerce ....,...,....... 
14,659.5 21,505.6 Machines et équipement de construction, neufs et usagés éososoces 
17,121.9 28,024.9 Machines et équipement agricoles ........,,..,,..........ssresss 

Machines, équipement et fournitures industriels: 
8,131.3 15,086.6 Machines, équipement et fournitures industriels (assortiment 
général). 
1,620.1 1,812.6 Courroies, boyaux, garnitures et articles en caoutchouc 
mécaniques. 
1,611.7 3,088.7 Machines A empaqueter, A emballer, & mettre en conserve et & 
embouteiller. 

11,576.7 25,936.4 Machines A travaiiler les métaux ...,,......,..,...s....s...us. 
2,121.2 3,598.0 Equipement pour la manutention des matériaux .. an 
3,721.1 5,808.8 Machines, équipement et fournitures de mines .:, . woe 

587.9 631.5 Machines et équipement de puits de pétrole et de raffinage du 

pétrole. 
4,098.4 6,070.5 Équipement de station et de transmission électrique ,....,,.,.. 
3,271.8 5,469.1 Machines, équipement et fournitures d'imprimerie et de 
lithographie. 
x x Machines, équipement et fournitures de textiles ..cccsccecsvees 
7,128.5 13,587.8 Machines, équipement et fournitures industriels divers ........ 
627.2 540.6 Machines industrielles, ugagées .....,......,..o.essssrosssus 
Équipement et fournitures professionnels: 
421.7 405.3 Équipement d'église et articles religieux .......s.sssseusess 
2,035.0 2,076.5 Equipement et fournitures de dentiste .... 
861.1 1,024.4 Equipement et fournitures 
3,854.4 5,864.4 Équipement et fournitures scientifiques et de laboratoire ..... 
4,842.6 7,089.1 Équipement et fournitures chirurgicaux, médicaux et d'hôpital 
2,120.8 2,358.4 Autres équipement et fournitures professionnels ....,...,.,... 
Équipement et fournitures de service: 
1,691.0 1,393.7 Équipement et fournitures de salon de barbier et de coiffure .. 
1,156.0 1,261.9 Équipement et fournitures de protection contre les incendies .. 
x x Équipement et fournitures de conciergerle ,..,,.,e.eeseecuses 
x x Équipement et fournitures de blanchissage et de dégraissage ... 
239,1 490.9 Appareils et fournitures de cinéma ....... . . 
2,879.1 2,451.8 Autres équipement et fournitures de service .................es 
Matériel et fournitures de transport: 
2,088.3 3,205.3 Avions et matériel et fournitures d'aéronautique .,....,,.,..., 
1,408.7 1,728.4 Matériel et fournitures de marine ....... 
260.9 660.5 Matériel et fournitures de chemin de fer ...... 


Autres matériel et fournitures de transport ....,.......se.oses 


No. 


wton 


14 


21 


22 
23 
24 


30 


31 


32 


TABLE 1, Wholesale trade, 


Kind of business 


Ontario — Concluded 


Metals and metal work 


Iron and steel (general line) .......,,.....,.., 

Sheet metal and metal work .. 

Structural steel .....,.4.........e.essse 

All other metals and metal work (except non- 
ferrous products). 

Non-ferrous metals and metal work .....,......., 


Paper and paper products ........ 


Fine papers ...,,..... 
Newsprint .,.,..........4 
Paper and paper products (general line) . 
Stationery and stationery supplies 
Wrapping paper and paper bags ....,..... 
Other paper and paper goods .. 


Petroleum and petroleum products .,,..,,.......4.. 


Plumbing, refrigeration and heating equipment and 
supplies. 


Air-conditioning and ventilating equipment ..... 
Cooling and refrigeration equipment and supplies 
(non-electric). 
Heating equipment and supplies ......,.....,,.,. 
Plumbing equipment and supplies ................ 
' Plumbing and heating equipment and supplies 
(general line). 


Waste materials (including scrap metal) .......... 


Junk and scrap (general line) .....,,....,.,,.,, 
Scrap metal ..,........ . 
Waste materials (other than scrap metal) ....... 


Other kinds of business .... 


‘Books, periodicals and newspapers .....,.,...... 
Optical goods .,,,....... 
Containers, except wood, paper or glass ........ 


Textiles and textile materials (other than dry 
goods): 


Cordage and twine ................ aoe 
Other textile and textile materials (other 
than dry goods). 


Second hand goods (except machinery and 
automotive). 


Miscellaneous kinds of business (n.e.s.) 
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by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


239 


701 


435 


371 


91 
13 


35 


294 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise 
taxes (1) 
Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise(1) 


530, 647.0 


135,319 .4 

8,410.5 
45 422.7 
65 636.0 


275 ,858.4 


262,446.6 


59 119.4 
97,053.5 
x 


x 
37,851.12 


1,066,472.8 


258,082.9 


18,064 .4 


21,917.1 
106,717.6 
111,383.8 


178,410.3 


6,187.3 
158 ,886 .4 
13, 336.6 


228 583.3 


83,238.1 
5,334.1 
1,340.0 


x 
5,644.6 


105 515.3 


Value of 
goods handled on 
commission, 
excluding 
commission 
Valeurs des 
biens achetés 
ou vendus à 


Total sales 
and revenue, 
less value of * 
goods handled on 
commission 
and sales and 
excise taxes 
Total des veñtes 
et recettes, 
moins la valeur 


commission, des biens achetés 
sans la ou vendus à 
commission commission et les 
taxes de ventes 
et d'accise 

$'000 
264, 203.6 266,443.4 
27,786.1 107,533.3 
615.1 7,795.4 
6,038.7 39 , 384.0 
14,835.9 50,800.1 
214,927.8 60,930.6 
73,915.7 188,530.9 
236.8 58,882.6 
61,207.5 35,846.0 
x x 
_ x 
8,510.8 29, 340.3 
112,442.4 954,030.4 
19,954.5 238,128.4 
3,080.9 14,983.5 
2,526.9 19,390.2 
3,692.6 103,025.0 
10,654.1 100,729.7 
782.3 177,628.0 
477.4 5,709.9 
304.9 158,581.5 
- 13,336.6 
23,288.8 205 ,294.5 
2,990.5 80,247.6 
- 5,334.1 
350.0 990.0 
= x 
6.1 5,638.5 
x x 
16,994.8 88,520.5 


_ Sales and 
excise taxes 
collected for 
government 
agencies’ 
Taxes de ventes 
‘et d'accise 
pergues par vous 
pour le compte 
d'un organisme 
gouvernemental 


3,952.0 


1,590.1 
94.9 
597.6 
1,166.5 


502.9 


27, 842.5 


9,381.8 


370.2 


594.4 
4,625.3 
3,791.9 


1,607.0 


{1) This column represents the total volume of trade (net sales plus all kinds of other revenues, including commissions, plus the value of goods handled on 


commission, excluding commission, plus sales and excise taxes) detailed in the following three columns. 


Inventory 
at end 
of year 


Stock 
à la fin 
de l'année 


$'000 


75,099 .3 


33,008.0 


2,590.3 


2,692.9 
14,885.2 
12,839.6 


10,908.6 


467.5 
9,752.6 
688.5 


29,947.7 


14,996.9 
1,885.8 
43.3 


802.3 


11,901.3 
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TABLEAU 1. Commerce de gros, par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Number 


propriétaires 


22 


NNN 


79 


567 


21 


31 


296 


145 


Paid employees 


Employés rémunérés 


of Accounts 
working Number . receivable 
proprietors last week Total payroll - Genre de commerce 
of for Comptes 
November year a 
_ - recevoir 


if Nombre Rémunération 
actits dernière totale de 
semaine de l'année 


novembre 


no 
Ontario = fin 
3,630 21,293.3 enna . l 
1,441 8,900.6 16,546.4 Fer et acier (assortiment général) .. 2 
162 911.3 1,246.2] Tolerie et ouvrages métalliques . 3 
431 2,649.4 6,909.2 Acier de construction ...... sees sos eee e eee 4 
778 4,499.4 7,610.5 Tout autres métaux et ouvrages métalliques (sauf les produits no 5 
ferreux). 

818 4,332.6 37 ,437.2 Métaux et, ouvrages métalliques non ferreux ............. verser 6 
3,670 19,019.9 23,897.9| Papier et articles en papier . 7 
566 3,445.5 8,002.5 Papiers fins ... bnew eeeene . ae sus 8 
> - - Papier journal cossrss oe 9 
601 3,140.9 4,893.6 Papier et articles en papier (assortiment général) . 10 
x x x Papeterie et fournitures de papeterie il 

x x x Papier d'emballage et sac en papier .. 12 

375 2,037.8 2,805.1 Autres papier et articles en papier . 13 


6,897 127,758.8 | Pétrole et dérivés ..........,....... nésssssssros esse DE 14 
3,349 19,950.9 31,442.5| Équipement et fournitures de plomberie, de réfrigération et de 15 
chauffage. 

203 1,441.1 2,935.5 Équipement de climatisation et de ventilation ....,....... sv... | 16 

- - - Equipement et fournitures de refroidissement et de réfrigération | 17 

(non électriques). 

322 1,973.2 3,542.3 Équipement et fournitures de chauffage . te 18 
1,452 8,512.4 13,091.4 Équipement et fournitures de plomberie Dr 19 
1,372 , . 11,873.3 Équipement et fournitures de plomberie et de chauffage 20 

(assortiment général), 
2,858 14,445 .3 13,003.9 |Matiéres de rebut (y compris déchets métalliques) ............. .... [21 

186 891.9 610.2 Rebuts et déchets (toutes sortes) ................... serseesesres | 22 
2,237 11,381.3 10,679.0 Déchets métalliques ...... deca eee reece eee enece enusses . 23 

435 2,172.1 1,714.7 Matières de rebut (autres que déchets métalliques) ...........- 24 
4,539 20,437.5 25,704.4 | Autreg genre de commerce .......,...,,44, ss seesessessessss wenn | 25 
2,283 9,974.1 13,182. Livres, périodiques et journaux ........,,....,,..,.,..4...4 aes 26 

201 917.9 694.5 Articles d'optique ..........,...,.,,,.. sous tee 27 

20 109.3 109.9 Contenants, sauf en bois, en papier ou en verre .... 28 
Textiles et matières textiles (autres que mercerie): 
x Cordages et ficelle ....,..,,,,,,,.,,4..s4esesssesseseeseseess | 29 
Autres textiles et matières textiles (autres que mercerie) .... | 30 
64 1,122. 
x Marchandises usagées (sauf machines et pièces d'automobiles) .... | 31 
1,758 10,085.3| Divers genres de commerces (n.c.a.) ...... sors 32 


(1) Cette colonne représente le chiffre d'affaires (ventes nettes plus toutes les autres recettes, y compris les commissions, plus la valeur des biens tran- 
sigés à la commission, compte non tenu des commissions, plus les taxes de vente et d'accise) dont le détail est donné dans les trois colonnes suivantes. 
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TABLE 1. Wholesale trade, by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 


Kind of business 


Prairie Provinces 


Total, all establishments ...,.,,,,,.,.:,.,,.. 


Amusement, sporting and photographic goods .,,.... 


Amusement and sporting goods: 
Sporting goods ( general line) . 
Toys, novelties and fireworks .....,,.,......, 
Other amusement and sporting goods ..,,,....,. 


Photographic equipment and supplies ..,...,,,,,.. 


Automotive 2... cece cece cet essences 


Automotive equipment, parts and accessories: 
Automotive parts and accessories ..... 
Tires and tubes ..........,..,.,... 
Other automotive equipment ..... 
Automotive parts rebuilders ...,...,...,.,,.,, 


Beer, wine and distilled spirits ........,........ 


Chemicals, drugs and allied products ........ ess. 
Industrial chemicals .......,.,.........,....,.. 


Drugs and drug sundries: 
Drugs and drug sundries (general line) ,...... 
Drugs and patent medicines (specialty lines) 
Drug sundries .,,..,.,.,......,.sssesssessresse 


Soaps and toilet preparations ..,..,........,.,.. 


* Other chemicals, drugs and allied products ..... 
Coal and coke ...,..,.,......,....+.sssssse.sssesse 


Dry goods and apparel] ..,.........,.......s....s.e 


Clothing and furnishings: 
Clothing and/or furnishings (general line) ... 
Clothing, men's and boys! ..:..,,.,.,,.3. 
Furnishings, men's and boys! 
Work clothing ....,,....,..4+ 
Clothing, women'S .,.....4.,...ssssessenesse 
Hosiery, underwear and other women's apparel 
and accessories. 

Furs and fur clothing ..,.,..,............esese 
Millinery and millinery supplies . 
Shoes and other footwear .......,........,.... 


Dry goods (general line) ..........,,,,,...0... 
Piece goods cieisecccnvcsevevaceccecevesereusees 


Other dry goods: 
Notions ...,..... ee ee eee esse resesses 
Miscellaneous dry goods (n.e.s.) ....,......., 


Electrical goods ...,,.....sss..ssssseeseusesesees 
Electrical merchandise (general Line) .......... 


Household electrical appliances: 
Electrical appliances (general line) ......... 
Radios and television sets and equipment . 
Other household electrical appliances 
(specialty lines), 


See footnote(s) at the end of the table. 


Motor vehicles .,.........,...........seccccrcee 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


6,724 


103 


18 


25 
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Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise 

taxes (1) 


Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 
et d'taccise(1) 


8,137,142.6 
20,955.2 


4,345.3 
x 
2,485.3 


x 
332 ,059.3 


137,221.6 
26,481.1 
3,498.0 
1,589.7 


163 ,268.9 


94 987.8 
x 


36 ,667.0 
3,003.7 
x 


2,961.0 


x 


133,111.9 


43,838.1 
6,987.1 
7,343.9 


21,167.0 
x 
x 
x 
16 ,992.0 


15,737.4 


11,138.2 


1,953.2 
4,635.8 
135,813.6 
$3,314.4 
Kx 


25,116.1 


1,307.8 


Value of 
goods handled on 
commission, 
excluding 
commission 
Valeurs des 
biens achetés 
ou vendus à 
commission, 
sans la 
commission 


2,152,762.8 
4,628.3 


1,276.2 
x 
96.5 


x 
x 
x 
5,442.2 
9,060.1 
9,390.5 
1,189.6 
3,650.1 
19 355.7 
6,187.4 


249.5 


1966 — Continued 


Total sales 
and revenue, 
less value of 
goods handled on 
commission 
and sales and 
excise taxes. 
Total des.-ventes 
et recettes, 
moins la valeur 
des biens ‘achètés 
+ ou vendus à 
commission et les 
taxes de ventes 
et d'accise 


5,984,379.8 
16,326.9 


3,069.1 
x 
2,388.8 


x 
317,591.6 


127,855.1 
25,297.0 
2,502.3 
1,589.7 


160,347.5 


91,898.4 


36,561.0 
3,003.7 
x 


1,983.9 


x 


56 ,708.2 


29,138.7 
1,370.9 
523.3 


3,246.9 
x 

x 

x 
11,549,8 
6,677.3 
1,747.7 
763.6 
985.7 

116 457.9 
47,127.0 


x 
25,116.1 


1,058.3 


Sales and 


excise taxes 
collected for. > 
government — nos 
agencies — 
Taxes de ventes 
et d'accise 


perçues par vous +. a 
“pour le compte . 3 
d'un organisme 3, 
gouvernemental “# 


: 


ya 
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TABLEAU 1. Commerce de gros, par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Paid employees 


Employés rémunérés 


Number 
Inventory of 
‘ at end working 
of year proprietors Number 
- - last week Total payroll 
Stock Nombre of for 
à la fin de “November year 


de l'année propriétaires - - 
actifs Nombre Rémunération 
dernière totale de 
semaine de - l'année 


novembre 


$'000 


1,322,463.8 3,433 57,123 290,160.3 
3,027.6 16 355 1,771.4 
574.3 L 55 245.2 

x x x x 

500.8 7 45 167.9 

x x x x 

48 ,693.8 153 7,273 36 102.3 
30, 790.8 122 4,242 20,017.7 
4,404.3 16 626 2,875.7 
424.6 4 48 303.9 
807.7 2 113 448.4 
12,266.4 9 2,244 12,456.6 
_ _ x x 
14,125.9 ul 1,114 5,664.8 
x x x x 
5,933.5 1 437 1,814.1 
302.0 L 55 270.1 

x _ x x 

354.7 4 al 361.4 

x x x x 

x x x x 
9,219.1 94 1,122 5,549.5 
5,004.0 16 586 2,657.0 
373.4 10 24 99.1 
15.0 6 20 132.9 
151.3 15 88 416.8 

x La K x 

x x X x 

— _ x x 
1,844.7 9 173 990.6 
1,060.5 21 130 733.6 
387.1 5 "37 232.2 
115.3 5 19 87.4 
156.1 3 26 118.6 
20,710.6 26 2,150 11 606.9 
5,484.1 | 9 674 3,545.2 
x x x x 
3,945.0 3 453 2,400.3 
150.4 1 27 124.2 


Voir renvoi(s) à la fin du tableau 


Accounts 
receivable 


Comptes 
“a 
recevoir 


473 ,967.3 


2,597.6 


429.3 
x 
325.9 


x 


30 534.4 


15,512.3 
2,965.3 
293.9 
178.2 


11,584.7 


13,194.6 
x 


3,201.6 
409.0 
x 


316.6 


x 


x 


6,086.7 


2,666.0 
118.5 
77.0 


392.6 
x 


x 
1,548.8 
845.3 
130.6 
124,2 
118.0 


15,451.6 
6,383.9 


Genre de commerce 


Provinces des Prairies 
Total, tous les établissements ....,....... tee 


Articles de récréation de sport et photographiques ..,,,..,..,..... 


Articles de récréation et de sport: 
Articles de sport (assortiment général) ........- 
Jouets, nouveautés et pièces pyrotechniques ... 
Autres articles de récréation et de sport 


Équipement et fournitures photographiques ...,....,.,.... 


Automobiles ...................... PRESSE EEE EEE teeeeees 


Équipement, pièces et acceasofres d'automobiles: 
Pièces et accessoires d'automobile .... 
Pneus et chambre À air ,......,.... 
Autres équipements pour automobile .... 
Reconstructeurs de pièces d'automobile ... 


Véhicules automobiles .......... 


Bière, vin et spiritueux distillés 


Produits chimiques, drogues et produits assimilés ...,.,..,..,.,.... 
Produits chimiques industriels :... 


Drogues et articles divers de pharmacies: 


Drogues et articles divers de pharmacies (assortiment général) 
Drogues et médicaments brevetés (spécialités) .....,........... 
Articles divers de pharmacies .,.......:...,. bee . 


Savons et préparation de toilette ....... 


Autres produits chimiques, drogues et produits connexes 


Charbon et coke ....... 


Mercerie et habillement ....... 


Vêtements et fournitures: 
Vêtements et (ou) fournitures (assortiment général} 
Vêtements pour hommes et garçons ..,..,..,...,.. esse oe 
Fournitures pour hommes et garçons ...... 
Vêtements de travail ............ 
Vêtements pour femmes ....,............. 
Bas, sous-vétements et autres accessoires pour 


femmes 


Fourrures et vêtements de fourrure 
Articles de modes et garnitures . 
Souliers et autres chaussures .,,,..,........ oe 


Mercerie (assortiment général) ..............,.... 
Marchandises à la pièce ........ eus 
Autres merceries: 


Articles de fantaisie .... 
Mercerie diverse, n.c.a. 


Appareils électro-ménagers: 
Appareils électriques (assortiment général) us... 
Appareils de radios et de télévision et équipement . 
Autres appareils électro-ménagers (spécialités) ....,.....,,,.. 


Aur 


28 


29 
30 
31 
32 
33 


34 


35 


36 


37 
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TABLE L. Wholesale trade, by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


Kind of business 


Prairie Provinces — Continued 
Electrical goods — Concluded: 


Electrical wiring supplies, construction mate- 
rials, apparatus and equipment: 
Electrical wiring supplies and construction 
materials. 
Electrical apparatus and equipment ........... 
Other electrical specialties ........,. 


Farm products (raw materials) 
Flowers and nursery stock 
Grain 


Hides, skins, raw furs and wool: 
Raw fur ,,.,...,,.,.... 
Hides and skins . 
Wool and mohair ......,..,,,,. 


Livestock ,.,..,,,,,....esssesescoreressssoresss 


Other farm products (raw materials): 
Tobacco (leaf) ...:,,..,..,..,,....sssss.s 
Miscellaneous farm products (raw materials) .. 


Farm supplies .,..,.......,44...4.eouseossusse 
Farm supplies (general line) ......... 
Feed, hay and grain .,,..,.,,..,,.,....ssses 
Fertilizers and fertilizer material (agricul- 

tural chemicals). 
Seeds ......... 
Seed processing plants 
Other farm supplies ........,,........., 


Food products (except groceries) and tobacco ..... 


Confectionery, soft drinks and tobacco: 
Confectionery .......,...,...,4.. 
Soft drinks 
Cigars, cigarettes and tobacco ......... 


Dairy and poultry products: 
Dairy and poultry products (general line) .... 
Dairy products .... 
Poultry products .,.....,.. 


Fish and sea foods ..,....,...,...,,,,....,. 


Frozen or frosted foods ..,...,,....,...,..,.4., 


Fruits and vegetables (fresh): 
Fruits and vegetables, fresh (general line) .. 
Fruits (fresh) ... 
Vegetables (fresh) 


Meats and meat products .......,.,,,,.,...,,..... 
Food products except groceries (general line) .. 


Other food products except groceries ..,.....,,, 


Forest products (except lumber) .......,.,.....,., 
Pulpwood ,,,,,,,,,,.,,..,,.,..,.. soso 


Other forest products ........,,..sssessorsseses 


See footnote(s) at the end of the table. 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise 
taxes(1) 
Total des ventes 
et-recettes, 
y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise(1) 


20,409.7 

x 

14,592.3 
3,596,810.0 


3,739.5 
3,020 ,804.0 


14,463.8 
2,523.8 
x 


554 385.9 


145,193.3 
86,344,2 
17,485.7 

4,359.0 
27,204.4 
7,943.2 
1,856.8 


288 ,107.9 


16,778.7 
221.8 
89,061.8 


8,899.8 


18,618.3 
13,744,8 
3,156.3 
45 ,585.6 

x 


x 


2,738.8 
x 


x 


Value of 
goods handled on 
commission, 
excluding 
commission 
Valeurs des 
biens achetés 

ou vendus à 

commission, 

sans la 
commission 


3,748.7 
x 
3,998.5 


1,603 ,892.9 


1,112,627.0 


11 ,383.5 
30.5 
x 


479 730.2 


41,341.7 
38 414.0 
2,131.0 


742.2 


54.5 


38,374.2 


4,249.4 
51.6 
26 ,282.5 


x 
x 


3,064.9 


Total sales 
and revenue, 
less value of 
goods handled. on 
commission 
and sales and 
excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 
moins la valeur 
des biens achetés 
ou vendus à 
commission et les 
taxes de ventes 
et d'accise 


16 661.0 
x 
10,593.8 


1,992,917.1 
3,739.5 
1,908,177.0 


74,655.7 


103,851.6 
47,930.2 
15,354.7 


249 ,733.7 


12,529.3 
170.2 
62,779.3 


x 
1,282.5 
x 


x 


5,834.9 


15 ,844.0 
13 ,607.4 
3,021.7 


45,575.0 


Sales and 
excise taxes 
collected for 
government 
agencies 
Taxes de ventes 
et d'accise 
perçues par vous 
pour le compte 
d'un organisme 
gouvernemental 


Inventory 
at end 
of year 


Stock 
à la fin 
de l'année 


$'000 


2,401.5 


x 
6,048.8 


729,253.4 
511.3 
725,333.6 


416.0 
404.6 
x 


2,529.0 


x 


16,226.8 
9,250.2 
388.3 


694.9 
5,027.2 
531.2 
335.0 


13,276.9 


1,610.2 
7.0 
4,296.4 


585.8 
65.2 
73.3 


1,230.6 


Voir renvoi(s) A la fin du tableau, 


TABLEAU 1. Commerce de gros, par genre 


Number 

of 
working 

proprietors 

Nombre 

de 

propriétaires 

actifs 


113 


x 


x 


Paid employees 


Employés rémunérés 


Number 
last week 
of 
November 
Nombre 
dernière 
semaine de 
novembre 


Total payroll 
for 
year 
Rémunération 
totale de 
l'année 


1,847.3 


x 
2,092.5 


15,684.14 
500.9 
4,189.5 


448.5 
298.3 
x 


10,195.4 


196.3 
1,708.3 
981.7 
154.0 


13,137.5 


1,402.1 
16.8 
2,323.2 


320.4 
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de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Accounts 
receivable 
Comptes 
a 
recevoir 


2,198.1 


x 
795.0 


46,129.9 
272.9 
31,960.0 


818.2 
122.1 
x 


12,793.3 


10,920.3 
4,914.3 
‘901.1 


1,121.8 
3,204.3 


669.9 
108.9 


14,235.3 


1,005.9 
1.7 
4,059.2 


Genre de commerce 


Provinces des Prairies — suite 


Articles électriques — fin: 


Fournitures de montage électrique, matériaux de construction, 
appareils et équipement: 
Fournitures de montage électrique et matériaux de construction 


Appareils électriques et équipement ......,,.,,,,,.s..ess.ss.e 
Autres spécialités électriques ..,...,,,,,.,....esssussessceosus 


Produits agricoles (matières brutes) 
Fleurs et plants de pépinière .. 


Grain .. 4... snsssseseresseneneersesseseserecessssenesseses 


Peaux, fourrures et laine: 
Fourrures brutes ...., 
Peaux ..,......., 
laine et mohair ... 


Bétail wo cc ccc c cere ese e esteem ene reer ees rene sree esas en eaneeeeeeses 


Autres produits agricoles (matiéres brutes): 
Tabac (en feuilles) ..,...,......... creer ceerstenceretseraces 
Produits agricoles divers (matières brutes) .,......,...,..,.,.. 


Fournitures agricoles ,...,.,.,,..,,...,,......ossssessseneuesess 
Fournitures agricoles (assortiment général) . 
Provendes, foin et grain .....,...,..,e0sseneseesseccssessesuees 
Engrais chimiques et matériaux d'engrais chimiques (produits 

chimiques agricoles). 
Graines de 8emence .,,.,....,... se sssescssescooesssessessee 
Établissements de conditionnement de graines de 8emence . 
Autres fournitures agricoles ..,,..,.....scusovssseseomenvenvesse 


Produits alimentaires (sauf l'épicerie}) et tabac ....,,,....,,.,,.. 


Confiserie, boissons gazeuses et tabac: 
Confiserie ,,.,......s.ss.sessose DCEEEEEE TEST EEET EEE 
Boissons gazeuses . 
Cigares, cigarettes et tabac .....,. ses osccoonomesuseses 


Produits laitiers et avicoles: 
Produits laitiers et avicoles (assortiment général , 
Produits laitiers .......,....u...sesccsecseuesoseses eee 
Produits avicoles ..,,,.,.,.......,...ssseserecesesonssssosses 


Poisson et fruits de mer .,..,,,.,..... uses ssssccsscseess 


Aliments congelés ou glacés ,,....,,,..ssseseusssesosessoseseese 


Fruits et légumes (frais): 
Fruits et légumes frais (assortiment général) ..,,,,..,,,,,..., 
Fruits (frais) ......,,., oser 
Légumes (frais) ..ccerecsccasevccccar ene tesescecsesecescesacee 


Viandes et produits de la viande ...ccecucarccascucsveccccccsence 
Produits alimentaires, sauf l'épicerie (assortiment général) .... 


Autres produits alimentaires, sauf l'épicerie ,..........,,.,.,,. 


Produits forestiers (sauf le bois d'oeuvre) ..ccccssenceceuccceercs 
Bois À pâte ...,....,.... ue soosesenencccsesenscseoenseenee 


Autres produits forestiers .. sus ssscseosssesussssssvensonses 


vus 


’ 


” 


* 
Be 
- 


wn 


annus 


28 


29 


|General merchandise ...... 
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TABLE 1. Wholesale trade, by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Kind of business 


Prairie Provinces — Continued 
Furniture and house furnishings .............,.,.4 


Furniture: 
Household furniture .,.,.,,............ ose 
Office furniture .,.....sessiersssesensesseonss 


House furnishings: 
Brooms and brushes ..,,,.,,.4...e..eseseseese 
China, glassware, crockery and pottery . 
Floor Coverings ...,.....essssesereosee 
Household linens, draperies, etc. 
Other house furnishings 


Musical instruments and sheet music ............ 


| Groceries and food specialties .,,.,...,..,....,., 
Groceries (general line) ......,.............ss 


Grocery specialties: 
Biscuits and other bakery products ....,....., 
Canned foods 
Coffee, tea, spices and cocoa . 
Flour . 
Sugar ..,...,......,.,4 
Other grocery specialties ..,..,..,....0.0... 


Hardware cesssncncccteccarscvasecesenceesecessaeen 
Hardware (general Line) ..................,..... 


Hardware (specialty Line) ............,,,...,...: 


Jewellery ...,...sessssesseessssessseeresessseses 
Jewellery (general line) .........,...,....ss.. 
Jewellery (specialty Line) .............,...,044 


‘Watch materials, jewellers' tools and supplies 


Leather and leather goods ......scccececcecoecsces 
Leather and leather goods (general line) ....... 


Leather and shoe findings .......,.,............ 


Lumber and building materials (othér than metal) 


Construction and building materials (other than 
metal or wood): 
Building materials (general line) ............ 
Glass cece ccerreccverrs scr ccccnscesvecereenees 
Paints, varnishes, lacquers and enamels 
Paints, glass and decorators’ supplies ... 
Wallpaper ...-cccrccrevcncescccsrecsoevevarers 
Insulation, siding and/or roofing materials .. 
Other specialty lines ...,...,......esssecsss 


Lumber and millwork: 
Lumber .......,..,. 
Lumber and millwork ....cccecscccescceseceaces 


See footnote(s) at the end of the table. 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise 
taxes (1) 

, Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise(l) 


49,794.8 


1,032.3 


10,030.3 


691,096.2 
621,930.1 
8,432.1 
12,214.3 


x 
x 


x 


103,965.1 


88 440.1 
15,525.0 


4,942.4 


2,315.0 


375,196.3 


64 398.2 


x 
4,490.3 

7 x 
12,589.7 
18,166.4 


80 ,430.0 
173 ,648.4 


Value of 
goods handled. on 
commission, 
excluding 
commission 


Valeurs des 
biens achetés 
ou vendus à 
commisaion, 
sans la 
commission 


8,010.1 


137.1 


583.2 


49 ,037.2 


35,751.9 


12,720.3 
7,464.8 
5,255.5 


1,128.1 


815.2 


Total sales 
and revenue, 
less value of 
goods handled on 
commission 
and sales and 
‘excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 
moins la valeur 
des biens achetés 
ou vendus & 
commission et les 
taxes de ventes 
et d'accise 


41 784.7 


895.2 
9,447.1 


642 ,059.0 


586 ,178.2 


91 244.8 | 


7 80,975.3 
10,269.5 


3,814.3 


356,153.9 


63,676.0 
x 
4,489.1 
x 


8,819.1 
16,102.2 


68,570.4 
173,099.9 


Sales and 
excise taxes 
collected for 
government 
agencies 
Taxes de ventes 
et d'accise 
perçues par vous 
pour le compte 
d'un organisme 
gouvernemental 


56.5 


145.7 
1,506.2 


TABLEAU 1. Commerce de gros, par genre 


Number 
Inventory of 
at end working 
of year proprietors 
Stock Nombre 
à la fin de 


de l'année propriétaires 
actifs 


$'000 
7,736.7 16 
1,058.6 5 
630.0 L 
322.1 al 
5,068.5 3 
x x 
x _ 
540.7 4 
1,974.1 7 
47,507.4 25 
41,738.6 19 
528.7 3 
345.0 3 
x _ 
x _ 
x _ 
22,225.3 30 
20,053.1 23 
2,172.2 7 
x x 
1,076.1 5 
x - 
485.5 1 
x x 
x _ 
62,977.6 164 
9,929.3 30 
x x 
572.1 8 
x x 
1,061.0 - 
1,755.7 8 
8,998.8 53 
34,844,5 59 


Voir renvoi(s) à ls fin du tableau. 


Paid employees 


Employés rémunérés 


Number 


last week Total payroll 
- of for 
November year 
Nombre Rémunération 
dernière totale de 

semaine de l'année 


novembre 


652 


3,427.2 


599.5 


476.2. 


201.7 
1,978.0 


9,379.1 
8,116.5 


1,262.6 


539.7 


31 ,556.9 


7,929.6 


x 
493.3 
K 


710.9 
1,490.9 


4,606.6 
13,208.6 


- 55 - 


de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Accounts 
receivable 


Comptes 
a 


recevoir 


. 6,189.L 


253.0 


1,215.6 


33,964.1 
29,442.5 
399.7 
557.9 


x 
x 


x 


12,190.1 


10,752.2 


1,437.9 


614.0 


192.4 


55,125.1 


10,711. 


618. 


7,837.9 
29,736.6 


Genre de commerce 


Provinces des Prairies — suite 


Meubles et ameublement de maison .........., bebe ener rete eee ones 


Meubles: 
Meubles de maison . 
Meubles de bureau . 


Ameublement de maison: 
Balais et brosses ..... rn ee a érsssses .. 
Porcelaine, verrerie, faience et poterie . 
Couvre-planchers ....... . Cte eee eee 
Toiles, tentures, etc., ménagères . 
Autre ameublement de maison ................................... 


Instrument de musique et musique en feuilles .................... 


Marchandise générale ..............,.,....... enessee éressesssssssse 


Épicerie et spécialités alimentaires ..................,........... 
Épicerie (assortiment général) .......... bbe cence ee eeeteenteeeeee 


Epicerie spécialités:: 
Biscuits et autres produits de la boulengerie ous. versus 
Aliments en conserve ..,,..,..,.,,,.,.,,.,...... 
Café, thé, épices et cacao 
Farine ..,.........,...4.. 
Sucre 


Quincaillerie .,.,.,,,, 4444444 sise sois tee eee eee eee teenies 
Quincaillerie (assortiment général) .......,,.,...,.,, were en eae DA 


Quincaillerie (spécialités) ........ wee ence ee tee eens ee nees 


Bijouterie ........,.,....,....... possession eee e eee etree te ee none 
Bijouterie (assortiment général) ............ Cece e ee eee enn eeeee 
Bijouterie (spécialités) ....,,.....,......,.... Pena teen eeneeee 


Fournitures d'horlogerie, outils et fournitures de bijoutier ..., 


Cuir et articles en cuir ce lee cece cette eee eee reece eens settee eres 
Cuir et articles en cuir (assortiment général) ..,.,,......., ss 


Cuir et crépins ........ ELITE ee etes es mn 


Bois d'oeuvre et matériaux de construction (autres qu'en métal) ... 


Matériaux de construction (autres qu'en métal ou en bois): 


Matériaux de construction (assortiment général) 


Vitre Coe cc eee ses tee eeeeeee . 

Peintures, vernis, laques et émaux ......... . 
Peintures, vitre et fournitures de décorateur roues . 
Papler-tenture .,............ eee ete etenenene dete e ee en ee . 
Isolants, matériaux à rev@tement de murs et (ou) à toiture . 
Autres spécialités ......... Cece eee tert TESTÉES EEE EE nen EETE 


Bois d'oeuvre et travaux d'atelier de charpente: 
Bois d'oeuvre ............. Dene eee eee beeen eee e ere sessssres 
Bois d'oeuvre et travaux d'atelier de charpente .....,...,..... 


wn 


Ons nune 
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TABLE 1. Wholesale trade, by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Total sales 
and revenue, 


Total sales Value of less value of © Sales and 
Number and revenue, goods handled on goods handled on excise taxes 
of ‘including sales commission, commission =~ collected for 
establish- and excise * excluding and sales and ‘ government , 
ments taxes(1) commission excisé taxes ; agencies 


Kind of Business . 


Taxes de ventes 
et d'accise 
perçues par vous 


Nombre Total des ventes Valeur des 
d'éta- et recettes, biens achetés 
blissements y compris les ou vendus à 


Total des ventes 
et recettes, 
moins la valeur 


taxes de ventes commission, des biens achetés pour le compte 
et d'accise(l) sans la ou vendus à d'un organisme 
commission commission et les gouvernemental 


taxes de ventes 
et d'accise 


Prairie Provinces — Continüed 


1 | Machinery; equipment and supplies .,..,,..,.,...., 1,115,041 .2 42,260.21 1,072,781.1 11,948.2 
Commercial machinery, equipment and supplies: 
2 Commercial refrigeration equipment and 5,388.3 3.0 5,385.3 26.4 
supplies. 
3 Hotel and restaurant equipment and supplies 6,615.7 245.6 6,370.1 7.7 
(non-food). : 
4 Office machines and equipment .,,..,,,...,..,., 13,787.5 296.0 13,491.5 40.3 
5 Store machines and fixtures ....,,.,..,....... 2,395.2 160.2 2,235.0 .9 
6 Other commercial machinery and equipment ..... 1,576.2 — 1,576.2 an _ 
7 Construction machinery and equipment, new and 75,508.3 175.3 75,333.0 728.2 
used. 
8 Farm machinery and equipment ,...........ssssess 644 ,770.6 26 750.0 618 ,020.6 1,099.3 
Industrial machinery, equipment and supplies: 
9 Industrial machinery, equipment and supplies 86 ,736.5 1,691.9 85 044.6 598.5 
(general line). 
10 Belting, hose, packing and mechanical rubber 3,504.5 39.4 3,465.1 144.6 
goods. 
pal Packaging, wrapping, canning and bottling x x x | x 
machinery. 
12 Metal working machinery ...,.........,....... 9,867.3 1,318.8 8,548.5 70.3 
13 Materials-handling equipment ......,..., x 7 Xx x x 
14 Mining machinery, equipment and supplies . 11,492.9 185.0 11,307.9 575.0 
15 Oil-well and oil-refining machinery and 106 ,102.0 5,796.4 100 ,305.6 5,317.4 
equipment. 
16 Power-house and power-transmission equipment 16,286.0 158.5 16,127.5 . 377.4 
17 Printers' and lithographers' machinery, 1,489.2 - 1,489.2 | 99.9 
equipment and supplies. . 
18 Textile machinery, equipment and supplies .... 1,041.1 - 1,041.1 . 59.7 
: 19 Miscellaneous industrial machinery, equipment 21,282.6 2,378.9 18,903.7 . 631.8 
and supplies. . 
20 Used machinery ...........,.,.........s.sss.e 932.5 - 932.5 - 
Professional equipment and supplies: 
° 
21 Church equipment and religious goods ......... 787.2 _ 787.2 5.4 
22 Dentists' equipment and supplies ... sus... 3,913.7 - 3,913.7 8.9 
23 School equipment and supplies ...... uses 3,134.3 - 3,134.3 58.0 ‘ 
24 Scientific and laboratory equipment and 8,230 20.7 8,209.7 191.7 
supplies. 
25 Surgical, medical and hospital equipment and 14,283,1 762.2 13,520.9 121.6 
supplies. 
26 Other professional equipment and supplies .... 5,979.9 4h.2 5,938.7 69.0 
Service equipment and supplies: 
27 Barber and beauty salon equipment and supplies 3,021.1 _ 3,021.1 11.3 
28 Fire protection equipment and supplies . 2,287.5 8.3 2,279.2 119.6 
29 Janitors' equipment and supplies .........,... 4,999.9 18.0 4,981.9 20.5 
30 Laundry and dry cleaners' equipment and 5,368.4 332.0 5,036.4 31.5 
supplies. 
31 Motion picture apparatus and supplies ........ x - x _ 
32 Other service equipment and supplies ....... oe x x x x 
Transportation equipment and supplies: 
33 Aircraft and aeronautical equipment and x x x x 
supplies. 
34 Marine equipment and. supplies .... anor . 8,030.1 482.3 7,547.8 58.0 
35 Railroad equipment and supplies .....,......., x x x x 
36 Other transportation equipment and supplies .. x _ x x 


See footnote(s) at the end of table, 


Inventory 
at end 
of year 


Stock 
à la fin 
de l'année 


$'000 


244 076.8 


1,136.6 
924.7 
2,919.8 


365.8 
301.7 


24 422.4 


122,744.2 


22,010.2 
473.6 

x 
1,455.0 
x 
1,203.1 
37,019.1 


2,856.7 
148.7 


127.1 
3,656.3 


310.0 


1,534.9 


Voir renvoi(s) à la fin du tableau, 
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TABLEAU L. Commerce de gros, par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Number 
of 
working 
proprietors 
Nombre 
de 
propriétaires 
actifs 


1,21 


1,12 


1 


4 


rw EU 


Paid employees 


Employés rémunérés 


Number 
last week 
of 
November 


Nombre 
derniére 
semaine de 
novembre 


14 ,880 


134 
145 


626 
81 
40 


1,245 


7,180 


123 


Total payroll 
for 
year 

Rémunération 

totale de 
de l'arinée 


$'000 


77,190.3 


807.3 
778.7 
3,127.6 


377.4 
231.6 


7,405.5 


32,667.8 


7,690.5 


412.3 


577.6 


Accounts 
receivable 
Comptes 
a 
recevoir 


Genre de commerce 


Provinces des Prairies — suite 


120,235.0 | Machines, équipement et fournitures ..cceccccccccc sec ccsecsccccanes 


544.7 
1,010.3 
2,094.9 


416.1 
218.7 


9,742.1 


46 ,841.9 


13,476.5 
355.5 

x 
1,448.4 


x 
4,467.2 
17,670.3 


2,396.2 
398.6 


200.6 
2,911.0 


102.4 


79.4 
1,009.5 
581.5 
1,938.1 


2,022.7 


1,210.4 


x 


1,138.0 
x 
x 


Machines, équipement et fournitures pour le commerce: 
Équipement et fournitures de réfrigération pour le commerce ... 


Équipement et fournitures (non alimentaires) d'hôtel et de 
restaurant. 

Machines et équipement de bureau ........ 

Machines et ameublement de magasin ...... 

Autres machines et équipement pour le commerce ...,...,....ere 


Machines et équipement de construction, neufs et usagés ......... 
Machines et équipement agricoles ,..,..,,.....eeeessascmssecusss 


Machines, équipement et fournitures industriels: 


Machines, équipement et fournitures {industriels (assortiment 
général). 

Courroies, boyaux, garnitures et articles en caoutchouc 
mécaniques. 

Machines à empaqueter, À emballer, à mettre en conserve et à 
embouteiller. 

Machines à travailler les métaux .,.,.,..,,,,..,.....,04. 

Équipement pour la manutention des matériaux . 

Machines, équipement et fournitures de mines ......,.......4,.. 

Machines et équipement de puits de pétrole et de raffinage du 
pétrole. 

Équipement de station et de transmission électrique ......,.... 

Machines, équipement et fournitures d'imprimerie et de 
lithographie. 

Machines, équipement et fournitures de textiles ..,....,,..,... 

Machines, équipement et fournitures industriels divers 


Machines industrielles, usagées ..,,........sessessesensssoee 


Équipement et fournitures professionnels: 


Équipement d'église et articles religieux . 
quipement et fournitures de dentiste . 
quipement et fournitures d'école .,...,.,,.,,.,,,.4.,... 
quipement et fournitures scientifiques et de laboratoire ...., 


Équipement et fournitures chirurgicaux, médicaux et d'hôpital 


Autres équipement et fournitures professionnels ...,........,4 


Équipement et fournitures de service: 


Équipement et fournitures de salon de barbier et de coiffure .. 
Équipement et fournitures de protection contre les incendies .. 
Équipement et fournitures de conciergerie .,........ sous. 
Équipement et fournitures de blanchissage et de dégraissage . 


Appareils et fournitures de cinéma ..........,.eoseseussecses 
Autres équipement et fournitures de service ..... 


Matériel et fournitures de transport: 


Avions et matériel et fournitures d'aéronautique 


Matériel et fournitures de marine ...,..,.,4. sense 
Matériel et fournitures de chemin de fer .. uses 
Autres matériel et fournitures de transport ,.,...........ss..s 


35 
36 


RO LS 


” 


re 


lé: 


21 


(1) This column represents the total volume of trade (net sales plus all kinds of other revenues, 
commission, excluding commission, plus sales and excise taxes) detailed in the following three columns. 
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TABLE L. Wholesale trade, by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Metals and metal work ., 


Kind of business 


Prairie Provinces — Concluded 


Iron and steel (general line) ..... 
Sheet metal and metal work ...,.... 
Structural steel ...:.. is... 


All other metals and metal work (except non- 


ferrous products). 


Fine papers .. 
Newsprint .... 


Paper and paper products (general line) . 
Stationery and stationery supplies .. 
Wrapping paper and paper bags . 
Other paper and paper goods 


supplies. 


Paper and paper products . 


Non-ferrous metals and metal work .....,,..,,.... 


Petroleum and petroleum products .....,.......,.. 


Plumbing, refrigeration and heating equipment and 


Air-conditioning and ventilating equipment ..... 


Cooling and refrigeration equipment and supplies 


(non-electric). 


Heating equipment and supplies .....,.........,. 


Plumbing equipment and supplies ...... 


Plumbing and heating equipment and supplies 


(general line). 


Waste materials (including scrap metal) .......... 


Other kinds of business 


Junk and scrap (general Line) ........,....... 
Scrap metal .,,..,..4.......e.ee.veoses 
Waste materials (other than scrap metal) 


Books, periodicals and newspapers .... 
Optical goods .,.,.,,..........seoses 
Containers, except wood, paper or glass . 


Textiles and textile materials (other than dry 


goods): 


Cordage and twine .,.......4.......se.s.ssosss 


Other textile and textile materials (other 


than dry goods). 


automotive). 


Second hand goods (except machinery and 


Miscellaneous kinds of business (n.e.8.) ....... 


establish- 


blissements 


Total sales 
and revenue, 


including sales 


and excise 
taxes(1) 


Total des ventes 


et recettes, 
y compris les 


taxes de ventes 
et d'accise(1} 


74 ,716.7 


x 

x 

908:.5 
39,882.0 


8,807.9 


701,381.6 


123,814,6 


24,665.7 


524.9 
23 ,405.1 
735.7 


34 ,267.6 


10,549,5 
933.4 


19,950.4 


Value of 


goods handled on 


commission, 
excluding 
commission 
Valeurs des 
biens achetés 
ou vendus à 
commission, 
sans la 
commission 


20 ,947.9 


20,771.9 
x 


146,891.2 


13,723.8 


including commissions, plus the value of goods handled on 


Total sales 
and revenue, 
less value of 
goods handled on 
commission 
and sales and 
excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 
moins la valeur 


‘|..des biens achetés 


ou vendus à 
‘commission et les 
taxes de ventes 

et d'accise 


50,385.3 


x 

Xx 
908.5 
19,600.8 


8,807.9 


53,323.4 


7,328.2 


28,302.8 
x 
x 
x 


554,490.4 


110,090.8 
x 

x 

7,890.6 


64 ,390.6 
34 813.7 


23,321.1 


524.9 
22,060.5 
735.7 


25,496.8 


10,408.4 
933.4 


Sales and 
“excise taxes 
collected for 
government’ 
agencies 
Taxes de ventes 
et d'äccise 
perçues par vous 
pour le compte 
d'un organisme 
gouvernemental 


1,301.0 


13,242.7 


3,565.4 


49.2 


Ë 


Inventory 
at end 
of year 


Stock 
à la fin 
de l'année 


$'000 


7,697.1 


714.0 


3,727.3 
x 
x 
x 


36,778.4 


17,998.6 
x 

x 

899.5 


11,045,9 
5,891.0 


3,029.2 


65.5 
2,925.9 
37.8 


3,189.7 


1,187.9 
127.6 


1,806.0 


(1) Cette colonne représente le chiffre d'affaires (ventes nettes plus toutes les autres recettes, y compris les commissions, plus la valeur des biens tran- 
eigés à la commission, compte non tenu des commissions, plus les taxes de vente et d'accise) dont le détail est donné dans les trois colonnes suivantes. 


TABLEAU 1. 


Number 
of - 
working 
proprietors 
Nombre 
de 
propriétaires 
-actifs 
3 
x 
2 
9 
K 
1,127 


19 


11 
76 


64 


NO 


43 


Paid employees | 


Employés rémunérés 


Number 
last week Total payroll 
of for 
November year 
Nombre Rémunération 
dernière totale de 
semaine de l'année 


. novembre 


7,817.5 


2,606.7 


48.3 
2,400.5 
157.9 


2,671.2 


1,204.5 
181.4 


1,159.7 
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Accounts 
receivable 


Comptes 
à 
recevoir 


6,895.6 


1,095.1 


3,386.0 


69,286.2 


3,483.6 


950.6 
158.5 


2,351.9 


Commerce de gros, par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Genre de commerce 


Provinces de Prairies -— fin 


Fer et acier (assortiment général) 
Tôlerie et ouvrages métalliques 
Acier de construction .....,.....,,.,.....4..s serres 


Tout autres métaux et ouvrages métalliques (aauf les produits non 


ferreux). 
Métaux et ouvrages métalliques non ferreux ... 


Papier et articles en papier . 


Papiers fins .... 

Papier journal ......... eee : . tee 
‘Papier et articles en papier (assortiment général) 
Papeterie et fournitures de papeterie 
Papier d'emballage et sac en papier ..... 
Autres papier et articles en papier ..... 


Pétrole et dérivés 


Equipement et fournitures de plomberie, de réfrigération et de 
chauffage. 


Équipement de climatisation et de ventilation ............,,...., 

Équipement et fournitures de refroidissement et de réfrigération 
(non électriques). 

Équipement et fournitures de chauffage ...... 

Équipement et fournitures de plomberie . 

Équipement et fournitures de plomberie et de chauffage 
(assortiment général). 


Matières de rebut (y compris déchets métalliques)” 


Rebuts et déchets (toutes sortes) . 
Déchets métalliques . 
Matiéres de rebut (autres que déchets métalliques) susssrssessses 


Autres genre de commerce .. 


Livres, périodiques et journaux .... 
Articles d'optique bees 
Contenants, sauf en bois, en papier ou en verre .. 


Textiles et matières textiles (autres que mercerie): 


Cordages et ficelle ... oe 
Autres textiles et matières textiles (autres que mercerie) ..., 


Marchandises usagées (sauf machines et pièces d'automobiles) .... 


Divers genres de commerces (n.c.a.) 


N° 


CRT 


14 


15 


16 
17 


18 
19 
20 
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TABLE L. Wholesale trade, by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Total sales 
and revenue, 
Value of less value of Sales and 


Total sales 


Number and revenue, goods handled on goods handled on excise taxes 
of including sales commission, ‘commission collected for 
establish- and excise excluding and sales and. | government 
ments taxes (1) commission excise taxes ,. agencies 
Kind of business = T 7 — 7 — 
Nombre Total des ventes Valeurs des Total des ventes Taxes de ventes 
d'éta- et recettes, biens achetés et recettes, et d'accise 
blissements y compris les ou vendus à moins la valeur , pergues par vous 
taxes de ventes commission, des biens achetés pour le compte 
et d'accise(1) sans la “ou vendus à d'un organisme 
. commission commission et les gouvernemental 
taxes de ventes 
et d'accise. 
British Columbia, Yukon and 
Northwest Territories 
1 Total, all establishments .,.,,,,:.....,.,4.4. 3,451 3,584,199.2 915,970.7 2,668, 228.5 44,923.8 
2 | Amusement, sporting and photographic goods ....... 80 30,336.9 6,867.7 23,469.2 85.1 
Amusement and sporting goods: 
3 Sporting goods (‘general line) . .. 20 7,345.2 1,326.4 6,018.8 : 25.2 
4 Toys, novelties and fireworks .... .- 32 11,167.2 2,696.3 8,470.9 32.2 
5 Other amusement and sporting goods ..,..,....,. 15 &,028:1 187.3 3,840.8 . 3.2 
6 Photographic equipment and supplies .........,.. 13 7,796.4 2,657.7 5,138.7 . 24.5 
. 
7 AutOmOtive ..,.........sessssssesssssessereeseesses 341 172,104.6 6,914.4 165,190.2 3,061.6 
Automotive equipment, parts and accessories: ; 
8 Automotive parts and accessories ,,,...,,.. 229 75,426.0 3,443.6 71,982.4 1,158.7 É 
9 Tires and tubes .......,....,....,....e 53 16,047.8 1,411.1 14, 636.7 123.8 x 
10 Other automotive equipment .......esus.s 5 x x x x 
11 Automotive parts rebuilders ...,..,,....,,.,... 7 x x x x 
12 Motor vehicles ......,.4....e.esssesvesveseusss 47 78,573.5 1,839.3 76,734.2 1,683.5 
13 Beer, wine and distilled spirits ,,......,......4 5 x x x - 
14 Chemicals, drugs and allied products . wee . 96 82,149.9 9,180.2 72,969.7 | 876.1 
15 Industrial chemicals .,....,.......,........... 42 41,910.5 7,988.1 33,922.4 . 706.3 
Drugs and drug sundries: , 
16 Drugs and drug sundries (general line) ....... 8 26,795.7 283.3 26,512.46 65.9 
17 Drugs and patent medicines (specialty lines) 7 x x x x 
18 Drug sundries ....... cesta none steeseees 8 4,855.4 514.4 4,341.0 5 
19 Soaps and toilet preparations .....sceeerereceer 16 x x x | | x | 
20 Other chemicals, drugs and allied products ..... 15 4,495.4 142.0 4,353.4 33.9 
21 | Coal and coke .,,...,,..,.sesseeseeseeseeneresse 9 x x . x x 
22 | Dry goods and apparel .........................,.. 184 104,121.9 65, 820.3 38,301.6 251.3 “ 
Clothing and furnishings: . 
23 Clothing and/or furnishings (general line) ... 26 18,736.0 15,211.3 3,524.7 4.0 
24 Clothing, men's and boys' ...,.,..,....., 16 7,161.6 6,204.4 957.2 - 
25 Furnishings, men's and boys’ 8 5,635.2 3,977.6 1,657.6 - 
26 Work clothing ......s...... L x - x - 
27 Clothing, women'S ....-..eeceree 38 15,733.9 10,112.4 5,621.5 - 
28 Hosiery, underwear and other women's apparel 10 x x x - 
and accessories. 
29 Furs and fur clothing .....csccsscesoecsrevene 3 x x x x 
30 Millinery and millinery supplies .,....,,,,... 4 x x x x 
31 Shoes and other footwear .....,.,....,.,..... 17 11,163.6 5,133.6 6,030.0 2 
32 Dry goods (general line) ..,,....,....,...,..... 35 22,534.9 7,843.1 14,691.8 184.9 
33 Piece good8 ..........messsnseermereneesseeness il 5,771.6 3,101.1 2,670.5 11.6 
Other dry goods:. 
34 Notions ceccrec cece ssn ress ers csereressevcasens 4 x x x x 
35 Miscellaneous dry goods (n.€.8.) ......+.++0.4 ll 7,701.4 6,038.2 1,663.2 41.0 
36 Electrical goods .,..,.,.........essssessereetesse 133 95,478.0 14,185.8 81,292,2 3,346.7 à 
37 Electricai merchandise (general line) ...,.,.... 24 36,297.1 3,617.0 32,680.1 t,828.3 
Household electrical appliances: 
38 Electrical appliances (general line) ....,,... 4 x x x x 
39 Radios and television sets and equipment ..... 37 20,791.9 1,251.7 19,540.2 714,5 
40 Other household electrical appliances 7 x x x x 


(specialty lines). 


See footnote(s) at the end of the table. 


Inventory 
at end 
of year 


Stock 
à la fin 
de l'année 


$'000 


296,581.4 
4,533.5 


1,578.5 
1,254.7 
653.2 


1,047.1 
31,405.4 


15,487.1 
2,059.8 
x 

x 


13,262.21 


3,527.8 
x 
1,007.3 


262,7 


x 
251.6 


10,816.13 
3,745.6 


x 
3,440.6 
x 
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TABLEAU 1. Commerce de gros, par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Number 
of 
working 
proprietors 


Nombre 
de 
propriétaires 
actifs 


919 


62 


œ 


x 


Wr 


Voir renvoi(s) à la fin du tableau 


Paid employees 


Employés rémunérés 


Accounts 
Number receivable 
last week Total payroll - 
of for Comptes 
November year à 
- - recevoir 
Nombre Rémunération 
derniére totale de 
semaine de l'année 
novembre 


Genre de commerce 


Colombie-Britannique, Yukon et 
Territoires du Nord-Quest 


33,805 177,838,2 293,078.1 Total, tous les établissements ...,,..,,,,,,,,,,..... esorssosse 

520 2,531.4 3,131.3] Articles de récréation de sport et photographiques ,...,..,,,...... 
Articles de récréation et de sport: 

139 698.5 691.4 Articles de sport (assortiment général) ......,,,..,.,,,..,.... 

238 929.7 1,253.6 Jouets, nouveautés et pièces pyrotechniques . sos. 

58 325.9 477.5 Autres articles de récréation et de sport ........ pecans 

85 577.3 708.8 Equipement et fournitures photographiques ...... veer eeeeeetereeee 
3,519 18,410, 2 18,263.9 | Automobiles ...................,.. dee eee erent ee sers tees 


Équipement, pièces et accessoires d'automobiles: 


2,105 10,547.4 8,681.9 Pièces et accessoires d'automobile .... 
416 2,126.2 1,956.4 Pneus et chambre à air ...,..,,,.,.,, 
x x x Autres équipements pour automobile ...... . 
x x x Reconstructeurs de pièces d'automobile ........ 
890 5,291.0 7,432.2 Véhicules automobiles ............ a beeen 
x x X|Bière, vin et spiritueux distillés ...,,.................... os 
815 4,565.4 7,563.9 | Produits chimiques, drogues et produits assimilés ,...,.........,.. 
254 1,653.8 4,424.5 Produits chimiques industriels ....,,.......,...,,...,,,..,,4.... 
Drogues et articles divers de pharmacies: 
297 1,552.2 1,789.0 Drogues et articles divers de pharmacies (assortiment général) 
x x x Drogues et médicaments brevetés (spécialités) ....,.,.......... 
115 601.9 575.7 Articles divers de pharmacies ......... sos éssrsseres 
x x x Savons et préparation de toilette ,.,,,,,....,,,,.,........... hee 
50 299.5 433.1 Autres produits chimiques, drogues et produits connexes ......... 
x x x { Charbon et coke .......,..,.,,,,,.....,,....... Dene e recat nenerens 
739 3,997.2 4,614.8 | Mercerie et habillement .........,..,..,..... ssssseosssssseerecreee 
Vêtements et fournitures: 
90 559.7 325.3 Vêtements et (ou) fournitures (assortiment général) .........., 
27 147.9 39.6 Vêtements pour hommes et garçons ....... penne en teens 
23 125.7 258.6 | Fournitures pour hommes et garçons ...,,,........... . « 
x x x Vêtements de travail . 
73 392.5 609,2 Vêtements pour femmes ...... . . 
x x x Bas, sous-vêtements et autres accessoires pour femmes ......... 
x x x Fourrures et vêtements de fourrure seen eneee Fea e een eeenenene 
x x x Articles de modes et garnitures .. 
76 423.0 1,037.4 Souliers et autres chaussures .... 
329 1,689.6 1,587.9 Mercerie (assortiment général) .......,,...,..,.,.,.,,...,...04. 
35 203.2 294,5 Marchandises à La pièce .,,,,,,,,,,,,,,...., es esecsessesreess 
Autres merceries: 
x x x Articles de fantaisie ............. és ee 
43 247.9 257.6 Mercerie diverse, n.c.a. ....,...,,,.,.... . 
1,364 7,627.8 11,892.2 | Articles électriques ............... sonesoserssseeesresmnsesreseeee 
450 2,460.8 4,755.8 Articles électriques (assortiment général) .......,........,..... 
Appareils électro-ménagers: 
x x x Appareils électriques (assortiment général) ........cccscesceee 
322 1,938.8 3,241.9 Appareils de radios et de télévision et équipement 
x x x Autres appareils électro-ménagers (spécialités) ..,....,..,.,,, 


ur uw 


TABLE L. Wholesale trade, by Kind of Business, for Canada and 


Kind of business 


Number 
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Total sales 
and revenue, 


the Economic Regions, 


Value of 


goods handled on 


1966 — Continued 


Total sales 
and revenue, 
less value of | 

goods handled on 


: Sales and 
excise taxes 


of including sales commission, commission collected for 
establish- and: excise excluding and sales and government 
ments taxes (1) commission excise taxes agencies 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


Total des ventes 


et recettes, 
y compris les 


Valeurs des 


biens achetés 
ou vendus à 


Total des ventes 


et recettes, 
moins la valeur. 


Taxes de ventes 


et d'accise 


perçues par vous 


" 


taxes de ventes commission, des biens achetés pour le compte 
et d'accise(1) sans la ,ou vendus à ‘d'un organisme 
commission commission et les gouvernemental oe 
taxes de ventes roc 
et d'accise 
$'000 , 
British Columbia, Yukon and Northwest : 3 
Territories — Continued . ; 
Electrical goods — Concluded: . 
* : , ‘ . ‘LE 
Electrical wiring supplies, construction mate- , 
rials, apparatus and equipment: . 
1 Electrical wiring supplies and construction 32 | 14,438.6 2,957.1 11, 481.5 By: 300.4 
materials. . : teat ’ 
2 Electrical apparatus and equipment .....,.,.... 4 x x - x ie | x , 
3 Other electrical specialties .............. vec 25 9,909.0 890.1 9,018.9 . ‘313.0 
. 4 | Farm products (raw materials) ... 72 524,615.0 174,469.9 350,145.1 -' a 607.4 ï , 
an 5 Flowers and nursery stock .... 20 6,463.4 1,228.7 5,234.7 ag . 64 aa 
6 Grain ..... cee e ener teen eeeere 17 473, 966.9 140, 674.4 333,292.5 584.9 5 à ‘ 
* Hides, skins, raw furs and wool: . . 
7 Raw furs ........ 5 x x x _ 5 
à 8 Hides and skins 2 x Ln x - * 
9 Wool and mohair _ - - - - 
10 Livestock ..... seme nner eeeeene beeen ee eeeeeneees 23 27,035.2 25,226.1 1,809.1 16.1 
Other farm products (raw materials): 
il Tobacco (leaf) ..... be eeeweee bocce eee eeneee 1 x x x - 
12 Miscellaneous farm products (raw materials) .. & x x x _ 
ni 13 | Farm supplies .,...,....,...,....... . sors 48 21,734.1 899.7 20, 834.4 61.8 | 
14 Farm supplies (general line) ....... as 19 12,097.9 831.6 11, 266.3 55.0 
15 Feed, hay and grain ..,.,,....,.....s.sscensss 16 7,826.3}. 68.1 7,758.2 4.7 . 
16 Fertilizers and fertilizer material (agricul- & x - x x & 
tural chemicals). . 
17 Seeds ..........s éssossrersesrmmessesenesese 3 x - x - oe 
18 Seed processing plants .....seserecereccer scenes 4 205.4 - 205.4 . - x 
19 Other farm supplies ,.....,...............esees 2 x - x x 
20 | Food products (except groceries) and tobacco ..... 278 269 923.4 55,999.4 213,924.0 468.2 
a + 
Confectionery, soft drinks and tobacco: oS 
21 Confectionery ....... . corses 13 10,387.5 2,916.6 7,470.9 130.4 ¢ 
22 Soft drinks ...,...,..... .- see eeenereeees 10 704.9 - 704.9 . 7 FT 
23 Cigars, cigarettes and tobacco .,.,.....,...... 26 54,412.7 13,035.4 41,377.3 194.9 
Dairy and poultry products: 
24 Dairy and poultry products (general line) .... 2 . x - x x 
25 Dairy products ........ . oe 7 x x x x 
26 Poultry products ..,...,,.....esseossseseses 31 8,058.6 - 8,058.6 +2 4 
27 | Fish and sea foods ............. pee e te eeerateees 44 32,980.7 4,034.1 28,946.6 4.7 ‘ ik 
28 | Frozen or frosted £00d8 ....:....,..,........... 15 9,717.3 885.5 8,831.8 12 
Fruits and vegetables (fresh): . 
29 Fruits and. vegetables, fresh (general line) .. 30 41,583.9 5,127.9 36,456.0 1 
30 Fruits (fresh) ....,..,..,...........ssesssue 42 41,166.1 15,038.5 26,127.6 3.5 : 
31 Vegetables (fresh) .....,..... eben ence serenees 10 7,782.9 4,665.9 3,117.0 8.6 . 
32 Meats and meat products .,..,,,...,.e...e.esses 28 38,259.1 1,673.6 36,585.5 .7 : 
33 Food products except groceries (general line) .. 14 18,205.3 8,092.7 10,112.6 i 34.6 : . 4 
34 Other food products except groceries ...,....,.4 6 2,961.8 444.2 2,517.6 ve 85.3 , : 4 
35 Forest products (except lumber) .......,......... 28 39,559.7 27,267.2 12,292.5 2.7 
36 Pulpwood oie ceccc cece cer eecee ener nceceee uso. 1 x ‘ - x : | - 
37 Other forest products érsosesescssssosecessenese 27 | x x x . x 


See footnote(s) at the end of the table. 


TABLEAU 1, Commerce de gros, par genre 


Inventory 
at end working 
of year proprietors 
Stock Nombre 
à la fin de 
‘de l'année propriétaires 
actifs 
e 
$'000 
1,366.9 6 
. X - 
1,297.3 5 
5,878.1 30 
655.6 10 
4,535.8 2 
x x 
x _ 
27.9 lé 
x x 
x x 
2,175.9 24 
1,834.3 7 
272.9 9 
x x 
x x 
24.0 5 
x _ 
13,862.7 75 
821.4 3 
34.0 6 
3,419.9 5 
x ~ 
x x 
245.3 13 
2,837.5 18 
409.9 4 
1,171.4 6 
2,348.3 1 
64.5 1 
958.6 12 
‘ 636.3 - 
654.3 2 
1,849.0 2 
- x 
. x x 


Voir renvoi(s) A la fin du tableau. 


Paid employees 


Employés rémunérés 


Number 
last week 
of 
November 
Nombre 
dernière 


. semaine de 


novembre 


Total payroll 
for 
year 


Rémunération 
totale de 
l'année 


229.9 


x 
592.8 
1,620.9 


480.3 


1,961.2 
892.7 


155.5 


1,161,2 
x 


x 
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de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Accounts 
receivable 


Comptes 
a 
recevoir 


1,312.2 


x 
1,233.2 


5,560.8 
448.8 
4,320.7 


13,903.0 


566.2 
39.8 
2,114.2 


Genre de commerce 


Colombie-Britannique, Yukon et Territoires .- 


du Nord-Ouest — suite 


Articles électriques — fin: 


Fournitures de montage électrique, matériaux de construction, 
appareils et équipement: : 
Fournitures de montage électrique et matériaux de. construction 


Appareils électriques et équipement .,.....,..,.,,......,,..... 
Autres spécialités électriques .,...,..44, unes seusasoseveessue 


Produits agricoles (matières brutes).…,,..,...,4.44.. esse 
Fleurs et plants de pépinière .... 
Grain... nee c eee reccerences 


Peaux, fourrures et laine: 


Bétail ..,.,...,,..,.,4 cece esse success see essences 


Autres produits agricoles (matières brutes): 
Tabac (en feuilles) ...,..,.,..,..... cece ccnsntccvecusevseucese 
Produits agricoles divers (matières brutes) ....,...... 


Fournitures agricoles ...,,,,,.,.,,,.,..... esse ssascmosoescess 
Fournitures agricoles (assortiment général) . 
Provendes, foin et grain ...,...... Cee ee a 
Engrais chimiques et matériaux d'engrais chimiques (produits 

chimiques agricoles). 
Graines de semence ......,,,,...,..,,,..,,........... 
Établissements de conditionnement de graines de semence 
Autres fournitures agricoles .....,...44....ussssssseusssoueseu 


Produits alimentaires (sauf l'épicerie) et tabac ............,.,.., 


Confiserie, boissons gazeuses et tabac: 
Confiserie ........ 
Boissons gazeuses ..,....... . 
Cigares, cigarettes et tabac .,......., ccc ecccucecceececee 


Produits laitiers et avicoles: 
Produits laitiers’ et avicoles- (assortiment général ,....,...,,. 
Produits laitiers ,...,,..,,,..., 4.4. 
Produits avicoles ......,.....,...,.,.,,.., 


Poisson et fruits de mer .,.,.,.,.,. 44e ssesceneussssss 


Aliments congelés ou glacés ... 4. secs sus reovsenecoosoeue 


Fruits et légumes (frais): 
Fruits et légumes frais (assortiment général) ,..,...,..,,, 
Fruits (frais) . 
Légumes (frais)-..,........4.,.4 esse see cesssuuseses 


Viandes et produits de la viande derssscenensssneesessseeesecssee 
Produits alimentaires, sauf l'épicerie (assortiment général) .... 


Autres produits alimentaires, sauf l'épicerie .....cccececscccecs 


Produits forestiers (sauf le bois d'oeuvre) ..., uses ssuuses 
Bois à pâte .,,... 4.4. eseresve soc easoseeeeceseoccuues 


Autres produits forestiers .,....,..,.4,. seen 


our 


wn 


œuamuEs 


TABLE 1. Wholesale trade, by Kind of Business, for Canada and 


Kind of business 


British Columbia, Yukon and Northwest 
Territories — Continued 


Furniture and house furnishings .. 


Furniture: . 
Household furniture ,,.,........0..ssscsesss 
Office Furniture .,.........ssesssserresereues 


House furnishings: 
Brooms and brushes ...,,..,,....esesorseee 
China, glassware, crockery and pottery . 
Floor coverings .. rrr rrr 
Household linens, draperies, etc. 
Other house furnishings .........,.......se.ee 


Musical instruments and sheet music ..,..,..,.,. 
General merchandise ,,,..,.,...,....ssssssssesvoces 


Groceries and food specialties .,.,,.,,......e... 
Groceries (general line} ..............ssessesss 


Grocery specialties: 
Biscuits and other bakery products ........... 
Canned foods ........,.........u.e aoe 
Coffee, tea, spices and cocoa . 
Flour ..,..,.........s.sesese 
Sugar .....,,....,.,, sees 
Other grocery specialties ..,................. 


Hardware ...,,,..4...em.ervssseseesemeesenenenesse 


Hardware (general Line) ....,......ss.sssosesose 


Hardware (specialty line) .,...,..........ssss.se 


Jewellery s...sssessesssssesvenseeseseereurecseses 


Jewellery (general Line) ...,.-.4.4.cesossosesess 


Jewellery (specialty Line) .........0...0.oue 


Watch materials, jewellers' tools and supplies 


Leather and leather goods .,...,,,..,....essseuses 
Leather and leather goods (general line) ....... 


Leather and shoe findings ........,.,..........0 
Lumber and building materials (other than metal) 


Construction and building materials (other than 
metal or wood): 
Building materials (general line) .,.......... 
G1488 wee eee ees veces e reves erssveseeres 
Paints, varnishes, lacquers and enamels 
Paints, glass and decorators’ supplies . 
Wallpaper .,.,...,..,..e..essesecssessrnese 
Insulation, siding and/or roofing materials .. 
Other specialty Lines .....cccceerescescunecer 


Lumber and millwork: 
Lumber ..,..... 


Lumber and millwork .,.,.,...... 


See footnote(s) at the end of the table. 


Number 
of 
establish- 

ments 


Nombre 


d'éta- 
blissements 


80 


108 
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Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise 
taxes (1) 


Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 
et d‘'accise(1) 


32,734.5 


1,114.8 


4,151.4 


408 , 000.3 
344,212.1 
14,037.7 
40,535.5 


x 
x 


7,324.9 


54,310.2 
46,545.7 


7,764.5 


10,052.1 


8,940.3 


466, 612.6 


41,420.0 
x 
1,852.1 


160,050. 6 
242 ,394.1 


Value of 
goods handled on 
commission, 
excluding 
commission 


Valeurs des 
biens achetés 
ou vendus à 
commission, 
sans la 
commission 


4,611.4 


855.8 


49, 862.5 
18,902. 6 

837.3 
27, 542.5 


x 


2,534.9 


7,194.7 
4,370.8 


2,823.9 


2,916.8 


2,695.5 


129, 584.8 


1,587.5 
357.9 


17,851.8 
108,991.5 


the Economic Regions, .1966 — Continued 


Total sales 
and revenue, 
less value of 
goods handled on 
commission 
and sales and 
excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 
moins la valeur 
des biens achetés 
ou vendus à 
commission et les. 
taxes de ventes 
et d'accise 


28,123.1 


3,410.5 
13,756.4 
1,661.4 
739.6 


1,114.8 


3,295.6 


358,137.8 
325,309.5 
13,200.4 
12,993.0 


x 
x 


4,790.0 


47,115.5 
42,174.9 


4,940.6 


7,135.3 


6,244.8 


°337,027.8 


40,623.9 
x 
1,852.1 


142,198.8 
133,402.6 


Sales and 
excise taxes 
collected for 
government 
agencies 
Taxes de ventes 
et d'accise 
perçues par vous 
pour le compte 
d'un organisme 
gouvernemental 


258.4 


9.7 


Inventory 
at end 
of year 


Stock 
à la fin 
de l'année 


$'000 


4,589.2 


710.7 
2,087.0 
199.4 
153.2 


145.9 
307.9 


22,908.3 
19,396.4 
705.2 
2,116.3 
x 


x 


542.9 


10,486.3 
9,472.0 


1,014.3 


1,585.0 


1,207.9 


30,566.2 


5,981.2 
x 


175.4 
x 


P 213.7 


1,084.6 


4,336.3 
16 467.4 
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TABLEAU 1, Commerce de gros, par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Paid employees 


Employés rémunérés 


Number 
of 
working 
proprietors 


Accounts 
Number receivable 
last week Total payroll - 
of for Comptes 
November year a 
- - recevoir 
Nombre Rémunération 
dernière totale de 
semaine de l'année 
novembre 


Nombre 
de 
propriétaires 
actifs 


22 473 2,738.6 4,273.8 
5 60 305.2 508.7 
2 90 628.6 545.7 
4 82 474.4 392.1 
1 180 1,053.5 2,337.9 
3 19 106.8 286.0 
4 20 76.6 89.9 
3 22 93.5 113.5 
1 58 364.8 340.0 

23 2,381 13,560. 7 19,725.3 

15 1,864 10,613.6 17,144.6 
6 218 1,233.0 517.4 

- 170 1,125.7 1,418.0 
x x x x 

_ x x x 
1 83 370.3 449.4 

16 946 4,938.0 |: 6,009.2 

12 829 4,336.2 5,280.8 
4 117 601.8 728.4 

10 216 690.8 993.9 
8 204 628.2 638.7 
x x x x 

_ x x x 
4 18 91.2 108.4 
x _ - x 
x x x x 

85 3,876 22,014.9 62,428.7 

26 819 3,974.6 6,348.5 
x x x x 
3 53 214.4 234.6 
x x x x 
4 40 216.3 321.8 
5 108 639.3 963.6 

14 651 4,795.2 33, 575.2 

27 1,891 10,427.8 19,248.9 


Voir renvoi(s) à la fin du tableau. 


Genre de commerce 


Colombie-Britannique, Yukon et Territoires 
du Nord*Ouest — suite 


Meubles et ameublement de maison ....................,..... oo 


Meubles: 
Meubles de maison .,............. érsererersesssee cheer ee eeee 
Meubles de bureau 


Ameublement de maison: 
Balais et brosses ...,................ ses 
Porcelaine, verrerie, falence et poterie 
Couvre-planchers ,,,....,,....,..........: 
Toiles, tentures, etc., ménagères . 
Autre ameublement de maison .......................... esse .. 


Instrument de musique et musique en feuilles .................... 


Marchandise générale 


Épicerie et spécialités alimentaires .....,....,..... éuusessissees a 
Épicerie (assortiment général) 


Épicerie spécialités: 
Biscuits et autres produits de la boulangerie 


Aliments en conserve ....... vs 
Café, thé, épices et cacao ........ 
Farine . . 


Sucre . . 
Autres spécialités ..........,............ 


Quincaillerie .,..................: eus tossssere Cente eee eee nee 


Quincaillerie (assortiment général) 


Quincaillerie (spécialités) 


Bijouterie ......... esse vus. 
Bijouterie (assortiment général) 


Bijouterie (spécialités) ........ sae 


Fournitures d'horlogerie, outils et fournitures de bijoutier .... 


Cuir et articles en cuir ................ been e eee e et etree eens 
Cuir et articles en cuir (assortiment général) .............. vos 


Cuir et crépins ........... 
Bois d'oeuvre et matériaux de construction (autres qu'en métal) .., 


Matériaux de construction (autres qu'en métal ou en bois): 


Matériaux de construction (assortiment général) ......... sos 
Vitre ,.,,,,,,......4ssesesssses see e eens 
Peintures, vernis, laques et émaux .... 
Peintures, vitre et fournitures de décorateur . 
Papier-tenture 
Isolants, matériaux à revêtement de murs et (ou) à toiture . 
Autres spécialités .... 


Bois d'oeuvre et travaux d'atelier de charpente: 
Bois d'oeuvre ............. secon 
Bois d'oeuvre et travaux d'atelier de charpente ...........,..., 


wen 


Ww nunS 


our 
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TABLE 1. Wholesale trade, by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Kind of Business 


establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


British Columbia, Yukon and Northwest 
Territories — Continued 


Machinery, equipment and supplies .....,.,,,...... 


Commercial machinery, equipment and supplies: 


Commercial refrigeration equipment and 
supplies. 

Hotel and restaurant equipment and supplies 
(non-food). 

Office machines and equipment ,,...,,....,.,., 

Store machines and fixtures .... 

Other commercial machinery and equipment ..... 


Construction machinery and equipment, new and 
used, 


Farm machinery and equipment ... 


Industrial machinery, equipment and supplies: 


Industrial machinery, equipment and supplies 
{general line). 
Belting, hose, packing and mechanical rubber 


goods. 

Packaging, wrapping, canning and bottling 
machinery. 

Metal working machinery ....,...,.,..,...... oe 


Materials-handling equipment ..............,.. 

Mining machinery, equipment and supplies 

Oil-well and oil-refining machinery and 
equipment. 

Power-house and power-transmission equipment 

Printers’ and lithographers' machinery, 
equipment and supplies, 

Textile machinery, equipment and supplies .... 

Miscellaneous industrial machinery, equipment 
and supplies. 

Used machinery .....,..,... 


Professional equipment and supplies:. 


Church equipment and religious goods ....... 

Dentists' equipment and supplies ... 

School equipment and supplies .,,.,..,,,....e 

Scientific and laboratory equipment and 
supplies. 

Surgical, medical and hospital equipment and 
supplies. 

Other professional equipment and supplies .... 


Service equipment and supplies: 


Barber and beauty salon equipment and supplies 
Fire protection equipment and ‘supplies ... 


Janitors’ equipment and supplies ............. 

Laundry and dry cleaners' equipment and 
supplies. 

Motion picture apparatus and supplies ........ 

Other service equipment and supplies ....... oe 


= 
Transportation equipment and supplies: 


Aircraft and aeronautical equipment and 
supplies. 

Marine equipment and supplies .....,...... 

Railroad equipment and supplies . 

Other transportation equipment and supplies .. 


See footnote(s) at the end of table, 


681 


94 


76 


Total sales 


and revenue, 


including sales 


and excise 
taxes(1) 


Total des ventes 


et recettes, 
y compris les 


taxes de ventes 
et d'accise(1)} 


379,777. 


2,210. 


13,154. 
4,192. 
1,364. 


8 


x 


9 


7 
L 
2 


81, 606.0 


36, 629.7 


12,503.3 


x 


x 
74,973.0 


535. 


14,075. 


8 


8 
x 


Value of 
goods handled on 
commission, 
excluding 
commission 

Valeur des 
biens achetés 
ou vendus. à 
commission, 
sans la 
commission 


16,984.9 


226.7 


x 
7,474.9 


“5 


457.9 


Total sales 
and revenue, 
less value of 
goods handled on 
commission 
and sales and 
excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 
moins la valeur 
des biehs achétés 
ou vendus A 
commission et les | 
taxes de ventes . 
et d'accise 


362,792.9 


x 
2,210.9 
12,160.4 


3,618.6 
1,265.1 


81,489.9 


36,403.0 


48,558.4 
2,715.7 


x 
67,498.1 


535.3 


x 
2,545.1 
x 
6,882.7 


6,938.3 
1,417.1 


13,617.9 
x 


Sales and 
excise taxes 
collected for. 
. government 

agencies 

Taxes de ventes 
et d'accise 
perçues par vous 
pour le compte 
d'un organisme 
gouvernemental 


13,436,5 


x 
62.4 


284.1 
77.2 
' 14S 


2,395.4 


380.5 


x 
3,006.5 


11.6 


“ye. x 


TABLEAU 1. Commerce de gros, par genre 


Number 
Inventory of 
at end working 
of year proprietors 
Stock Nombré 
à la fin de 


de l'année propriétaires 


actifs 


51000 
87,921.8 118 
x x 
489.8 1 
2,664.0 23 
450.5 - 
409.2 3 
32,619.5 2 
6,622.3 23 
8,747.8 12 
269.8 - 
199.5 - 
x x 
2,158.3 - 
1,695.0 - 
984.8 - 
2,050.4 - 
x x 
x - 
16,336.3 16 
74.4 - 
x - 
511.1 2 
x - 
972.7 2 
945.6 1 
253.9 2 
206.1 - 
225.5 2 
226.0 4 
457.6 1 
x x 
1,153.6 - 
x - 
3,572.6 14 
* - 


Voir renvoi(s) A la fin du tableau. 


Paid employees 


Employés rémunérés 


Number 
last week Total payroll 
of for 
November year 
Nombre Rémunération 
dernière totale de 
semaine de de l'année 
novembre 


6,990 42,670.9 
x x 
78 385.5 
488 2,576.7 
110 688.5 
42 266.2 
1,282 8,763.4 
653 3,926.3 
986 6,313.9 
44 325.7 
23 121.9 
x x 
174 1,005.0 
116 805.0 
63 345.1 
287 1,720.5 
x x 

x x 
1,220 7,032.4 
17 91.4 
x . x 
79 402.5 
x x 
133 765.6 
120 765.7 
43 174.8 
36 204.6 
49 246.2 
55 257,3 
60 462.0 
x x 
113 804.2 
x x 
332 1,892.0 
x x 
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Accounts 
receivable 


Comptes 


recevoir 


de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Genre de commerce 
Colombie-Britannique, Yukon et Territoires 
du Nord-Ouest — suite 
54,854.9 | Machines, équipement et fournitures ....,,,.,.,......iessvsesse 
Machines, équipement et fournitures pour le commerce: 
x Equipement et fournitures de réfrigération pour le commerce ... 
406.8 Équipement et fournitures (non alimentaires) d'hôtel et de 
restaurant. 

1,904.3 Machines et équipement de bureau .,,4.,,.4.esssssesesrmesssee 
741.3 Machines et ameublement de magasin .......,...4, soos . 
217.2 Autres machines et équipement pour le commerce .. . 

15,640.2 Machines et équipement de construction, neufs et usagés ........- 

2,583.2 Machines et équipement agricoles ....ececeuce eens carcereceneaeree 

Machines, équipement et fournitures industriels: 
6,934.6 Machines, équipement et fournitures industriels (assortiment 
général). 
294.9 Courroies, boyaux, garnitures et articles en caoutchouc 
mécaniques, 
185.9 Machines à empaqueter, à emballer, à mettre en conserve et à 
embouteiller. 
x Machines à travailler lea métaux ......,....... 

1,419.4 Équipement pour la manutention des matériaux . 

1,499.6 Machines, équipement et fournitures de mines . 

827.5 Machines et équipement de puits de pétrole et de raffinage du 
pétrole, 

1,322.2 Équipement de station et de transmission électrique ........... 

x Machines, équipement et fournitures d'imprimerie et de 
lithographie. 
x Machines, équipement et fournitures de textiles .,.......,..... 

9,402.2 Machines, équipement et fournitures industriels divers ........ 

94.1 Machines industrielles, usagées ....,,..,....4,,...eessssessse 
Équipement et fournitures professionnels: 
x Équipement d'église et articles religieux .......essssssssssse 
622.1 Équipement et fournitures de dentiste ........,.. 
x Équipement et fournitures d'école ......... weenie 

1,548.3 Equipement et fournitures scientifiques et de laboratoire .. 

1,263.7 Equipement et fournitures chirurgicaux, médicaux et d'hôpital 
187.1 Autres équipement et fournitures professionnels .......,.,,... 

Équipement et fournitures de service: 
252.2 Équipement et fournitures de salon de barbier et de coiffure .. 
279.3 Equipement et fournitures de protection contre les incendies .. 
215.1 Équipement et fournitures de conciergerle .,.,.....,,.......o.se 
873.9 Équipement et fournitures de blanchissage et de dégraissage ... 
x Appareils et fournitures de cinéma .,.,..,,.,.....ssessssocssserse 
811.2 Autres équipement et fournitures de service ...,..,.....,.,.4.. 
Matériel et fournitures de transport: 
x Avions et matériel et fournitures d'aéronautique ..,...,,,..,., 
1,874,3 Matériel et fournitures de marine ..... oe 
x Matériel et fournitures de chemin de fer . eee 


Autres matériel et fournitures de transport ......,...,......0.e 


No. 


UE GR 


14 


32 
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TABLE 1. Wholesale trade, by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Concluded 


Kind of business 


British Columbia, Yukon and Northwest 
Territories — Concluded 


Metals and metal work 


Sheet metal and metal work ... 

Structural steel .......... 

All other metals and metal work (except non- 
ferrous products). 

Non-ferrous metals and metal work ....,..,..,.., 


Paper and paper products .,,..,,... us. 


Fine papers . 
Newsprint ,,..,.,., 
Paper and paper products (general line) ... 
Stationery and stationery supplies ..,.....,.... 
Wrapping paper and paper bags ...,...... 
Other paper and paper goods 


Petroleum and petroleum products .,.,........ 


Plumbing, refrigeration and heating equipment and 
supplies. 


Air-conditioning and ventilating equipment ..... 

Cooling and refrigeration equipment and supplies 
(non-electric). 

Heating equipment and supplies 

Plumbing equipment and supplies .......... 

Plumbing and heating equipment and supplies 
(general line). 


Waste materials (including scrap metal) ..,.,...., 


Junk and scrap (general line) 
Scrap metal ........,.... 
Waste materials (other than scrap metal) ....... 


Other kinds of business ... 


Books, periodicals and newspapers .... 
Optical goods ........+.. sons 
Containers, except wood, paper or glass ........ 


Textiles and textile materials (other than dry 
goods): 


Cordage and twine ..,..,....,.....s...sscoosse 
Other textile and textile materials (other 
than dry goods}, 


Second hand goods (except machinery and 
automotive). 


Miscellaneous kinds of business (n.e.s.) 


Number 
of 
establish- 

ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements : 


299 


20 
75 


144 


88 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise 
taxes (1) 
Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise(1) 


270, 189.4 


165,142.4 


x 


xk 
41, 036.8 


x 


135, 827.2 


344,919.1 


69 ,390.8 


17,453.4 


3,010.8 


x 
x 


39,360.1 


13,629.7 
1,387.4 


x 


2,101.4 


2,808.2 | 


x 


Value of 
goods handled on 
commission, 
excluding 
commission 
Valeurs des 
biens achetés 
ou vendus à 
commission, 
sans le 
commission 


$'000 


142, 084.6 


68,110.8 


x 
17,501.0 


x 


99,078.3 


75, 662.2 


7,413.9 


5.1 


13,313.9 


4,191.0 
45.8 


1,083.1 


x 


Total sales 
and revenue, 
less value of 
goods handled on 
commission 
and sales and 
excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 
moins la valeur 
des biens achetés 
ou vendus à 
commission et les 
taxes de ventes 
et d'accise 


128,104.8 
97,031.6 
x 


x 
23,535.8 


269, 256.9 


61,976.9 


x 
x 


x 
33,006.8 
23,142.6 


17,448.3 


3,010.8 
x 
x 


26,046.2 


9,438.7 
1,341.6 
x 


1,018.3 
2,808.2 


x 


Sales and 
excise taxes 
- collected for 
government 
agencies 
Taxes de ventes 
et d'accise 
pergues par vous 
pour le compte 
d'un organisme 
gouvernemental 


2,667.2 


1,797.5 


x 
706.1 


6,260.0 


198.2 


fu 
xus 


(1) This column represents the total volume of trade (net sales plus all kinds of other revenues, including commissions, plus the value ‘of goods handled on, 
commission, excluding commission, plus sales and excise taxes) detailed in the following three columns. 


Inventory 
at end 
of year 


Stock 


à la fin 
de l'année 


18,687.9 


10,533.5 
x 
x 


6,371.9 


15,314.7 


8,939.0 


1,466.5 


316.9 
x 
x 


3,436.1 


1,226.1 
243.3 
x 


Number 
of 
working 
proprietors 
Nombre 
de 
propriétaires 
actifs 
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TABLEAU 1. Commerce de gros, par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — fin 


Paid employees 


Employés rémunérés 


Number 
last week Total payroll 
of for 
November year 
Nombre Rémunération 
dernière totale de 
semaine de l'année 
novembre 


5,578,7 


3,263.2 
x 
x 
1,927.0 


12,508,3 


1,554.7 


247,1 
x 
x 


2,913.4 


1,403.2 
228.7 
x 


Accounts 
receivable 


Comptes 
a 
recevoir 


27,746.5 


21,931.0 
x 

x 
4,787.1 


32,015.6 


7,242.5 


Genre de commerce 


Colombie-Britannique, Yukon et Territoires 
du Nord-Ouest ~ fin 


Métaux et ouvrages métalliques ..... sees nus. 1 


2 

TOlerie et ouvrages métalliques ... 3 

Acier de construction ..... . esse 4 

Tout autres métaux et ouvrages métalliques (sauf les produits non! 5 
ferreux). 

Métaux et ouvrages métalliques non ferreux .......,..,... 6 


sees eeencerecereeeecrace | 7 


Papier et articles en papier ...........:.. 


Papiers fins .... . sence eens .. | 8 
Papier journal . «| 9 
Papier et articles en papier (assortiment général) . 10 
Papeterie et fournitures de papeterie ............. ne. 11 
Papier d'emballage et sac en papier . . [12 
Autres papier et articles en papier ............, nus 13 

Pétrole et dérivés ...........,..,... verse a . seve | 14 

Équipement et fournitures de plomberie, de réfrigération et de 15 
chauffage. 

Équipement de climatisation et de ventilation ........... . 16 

Équipement et fournitures de refroidissement et de réfrigération | 17 
(non électriques). 

Équipement et fournitures de chauffage .......... 18 

Équipement et fournitures de plomberie ....... .. [19 

Équipement et fournitures de plomberie. et de chauffage 20 
{assortiment général). 

Matières de rebut (y compris déchets métalliques) ....,.........,.. | 21 
Rebuts et déchets (toutes sortes) . . 22 
Déchets métalliques ........... wees . .. n 23 

24 

Autres genre de commerce ....... sense weve eee sous. | 25 
Livres, périodiques et journaux ...........,....,..... 26 
Articles d'optique ........,..,....,,..,.. 27 
Contenants, sauf en bois, en papier ou en verre .............,.,. | 28 
Textiles et matières textiles (autres que mercerie): 

Cordages et ficelle ..,............ ancsssorssosseesssessessse | 29 
Autres textiles et matières textiles ‘(autres que mercerie) .... | 30 
Marchandises usagées (sauf machines et pièces d'automobiles) .... | 31 
Divers genres de commerces (n.c.a.) ..... . . 32 


(1) Cette coionne représente le chiffre d'affaires (ventes nettes plus toutes les autres recettes, y compris les commissions, plus la valeur des biens tran- 
sigés à la commission, compte non tenu des commissions, plus lea taxes de vente et d'accise) dont le détail est donné dans les trois colonnes suivantes. 
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TABLE 2. Wholesale Trade, by Type of Operation and by Kind of Business, for Canada and the Economic. Regions, 1966 


Total, all establishments Primary product dealers Wholesale merchants 
Total, tous établissements Commergant de produits Grossistes 
primaires 
Number Total sales - Number Total sales Number Total sales 
Kind of business of and revenue, of and revenue, of. a ' and revenue, 
establish- including sales establish- including sales establish- including sales 
ments and excise taxes ments and excise taxes ments i and excise taxes 
Nombre Total des ventes Nombre : Total des ventes Nombre, “Total des ventes 
. d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, d'éta- et” recettes, 
blissements y compris les blissements y compris ies blissements y Compris les 
taxes de ventes taxes de ventes taxes de-ventes 
7 et d'accise . et d'accise * L L et d'accise 
Canada 
1 Total, all establishments se... 30,900 31,171, 515.0 1,274 2, 686, 880, 5 24,124 | 18,922,389.7 
2 ,| Amusement, sporting and photographic goods EE 560 350,411.8 eee eee 499 - 236,036.9 
. Amusement and sporting. goods: | . bog - . 
3 Sporting goods ( general line) ..... 101 35,044.6 aoe eae 82 , 28,237.2 
4 Toys, novelties and fireworks .....: 248 129,633.5 we eae 225 toy 109:,825,7% 
5 Other amusement and sporting goods .....,,,,,. 113 40,750.6 aes aoe 104 36,3693.7 
6 Photographic equipment and supplies ............ 98 144,983.1; aoe aes 88 ‘ 7 61,;610.3 
7 || Automotive .....,.............,.............0.. 2,374 1,646,956.8 | te cee 2,268 | ©  1,175,648.1 
Automotive equipment, parts and accessories: ‘ : . 
.8 Automotive parts and accessories .. see 1,712 827, 142.8 see see : 1,652 684,103.2 
9 Tires and Eubes ,..,...,,.....,.. . 284 152, 251.2 tee vee 270 123,036.5 
10 Other automotive equipment wee 56 19, 594.8 one see “53 A, OO 
11 Automotive parts rebuilders :.-.secesereecenes 30 24, 364.6 see ee on 29 x 
12 | Motor vehicles .,..................,...,....,.. 292 623, 603.4 we wee . 264 |, 328, 651.2 
13 | Beer, wine and distilled spirits ........,...,.,0. 152 135,010.0 à see r. see 122 83,376.4 — 
14 | Chemicals, drugs and allied products .....,,....., 818 731,526.8* wee] eee 715 633, 060.9 
15 Industrial chemicals .....-ccccesceccccsecvseere 332 295,183.8 1 aes one à 281 : 236,829,8 
… . Drugs and drug sundries: ca 
16 Drugs and drug sundries (general line) ....... 71 188,315.0 wee aes 60 179, 289.3 
17 Drugs and patent medicines (specialty lines) 97 106, 885.0 ase wee , 88 . - 95,999.0 
18 Drug sundries ...,....,..essbéesssesasdesssees 45 33, 285.1 aes oes 39 32,006.4 
19 Soaps and toilet preparationS .,..............., . 148 . 53, 713.5 see , eee 131 > Altes 39,484.4 
20 Other chemicals, drugs and allied products ..... 125 54,144.4 wee ose 116 | 49,452.0 
21 | Coad and coke ...,...,.,...,,.....essseessssesese 49 112, 734.6 aoe … 39 | 106,944.4 
22 | Dry goods and. apparel ..........,..4.,............ 1,810 1,157,766.4 vee wee 1,138 665,027.6 
. Clothing and furnishings: . 
a 23 Clothing and/or furnishings (general line) ... 268 194,058. 7 ase eee 158 114,235.0 
à 24 Clothing, men's and boys' ..... 62 . 24,753.6 eee | is wee 28 7,091.6 
25 Furnishings, men's and boys’ . 47 26,198.8 wee eee 22 8,230.1 
26 Work clothing ...,......... 9 2,821.0 see 8 x 
27 Clothing, women'S ..,,.,.4..ssssessssssosussee 203 125, 289.1 oe 64 26,956.4 
28: Hosiery, underwear and other women's apparel 97 49,823.5 | ase wee 69 29, 680.0 
and. accessories. . . . 

’ 29 Furs and fur clothing ........s..ssesessessses 79 27,506.7 are tee 70 24,043.0 
30. Millinery and millinery supplies 49 8,663.9 vee - aoe 38] . 6,307.9 
31 Shoes and other footwear ........,,......,.,.. 159 ~~ 132,485.4 see eee = .. 96 69,531.9 
32 Dry goods (general line) .....ss.ssssse.s.osss 337 231,329.0 ves on 233 | 270,397.1 
33 | Piece goodsr.iis.eessescstedeeeucceeeeeterseses 310 237,499.0 vee wee . 200!" 141, 408.5 

Other dry goods: : t : L 
34 NOtdOnS... cc ece cessor eceeereeeeneeesessaeneeees 90 27,148.8 oo ee 79 | 1. + 323,537.57 
35 |. Miscellaneous dry goods (n.e.c.) ......,...... 100 70,228.9 eee |: 73 i , aa 
36 | Electrical goods .,.,,,..,./.,,...,00 oe oe 1,023 1,032,116.7 wee eee 892.) : 717,360.37 
37 Electrical. merchandise (general line) .::.....,. 132 - 333,204.2 eee |." 105° . 150, 175.0 
Household electrical appliances: ; 
38 Electrical appliances (general line) .... s9|* 53,972.2 … 55 
39 Radios and television sets and equipment ..... 267 Le 214,630.6 eee 236 
40 Other household electrical appliances 61 soy 39,410.3 eas 50 


(specialty Lines), 


TABLEAU 2. 


Agents and brokers 


Agents et courtiers 


establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


2,216 


19 
23 


Total sales 
and: revenue, 

including sales 
and excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 

et d'accise 


$000 


3,731, 165.3 


6,807.4 
19,807.8 
x 


x 


69,172.4 


x 


28,901.7 
9,753.0 


9,025. 7 


3,941.2 


5,790.2 


444,832.7 


2,356.0 
34,613.9 


x 


x 


x 
29,161.1 


80,126.5 
16,975.2 


x 


Manufacturers’ sales 


branches 


Succursales de ventes 


des fabricants 


Number 


establish- 
ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


499 


23 


Total sales 
and revenue, 

including sales 
and excise taxes 


‘Total des ventes 


et recettes, 
y compris les 


-taxes de ventes 


. et d'accise 


$'000 


2,637, 583.5 


402, 336.3 


x MM x 


69,564. 2 
48,601.0 


x 
x 


10,287.9 


x 


47,906.1 


x 
28,299.6 
x 


x 


x 
x 


234, 629.9 
166,054. 0 


td 


Number 
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establish- 
ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


2,787 


Petroleum bulk tank plants 
and truck distributors 
Dépéts et distributeurs de 
produits pétroliers 


Total sales 
and revenue, 
including sales 


and excise taxes 


Total des ventes 


et recettes, 
y compris les 
taxes de ventes 

et d'accise 


$'000 


3,193,496.0 


Commerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 


Genre de commerce 


Canada 
Total, tous les établissements ,...,,,.,0...e 


Articles de récréation de sport et photographiques .... 


Articles de récréation et de sport; 
Articles de sport (assortiment général) .....,..,... 
Jouets, nouveautés et pièces pyrotechniques . 
Autres articles de récréation et de sport ....,.... 


Équipement et fournitures photographiques ..,....,... 


Automobiles 


Équipement, pièces et accessoires d'automobiles: 
Pièces et accessoires d'automobile . 


Pneus et chambre À air ..............., 

Autres équipements pour automobile .... 
Reconstructeurs de pièces d'automobile ..,,......., 
Véhicules automobiles .........,.,,...,.............. 
Bière, vin et spiritueux distillés .........,,,,.,,,.., 


Produits chimiques, drogues et produits assimilés .,.., 
Produits chimiques industriels ... 


Drogues et articles divere de pharmacies: 
Drogues et articles divers de pharmacies 
(assortiment général). 
Drogues et médicaments brevetés (spécialités) ..... 
Articles divers de pharmacies .....,...,.... 


Savons et préparation de toilette .............,,.,.4 


Autres produits chimiques, drogues et produits 
connexes. 


Charbon et coke ,,.,,.,,.,4....e.ssseoeerssesssssessses 


Mercerie et habillement ,,.......,,,.............004. 


Vêtements et fournitures: 
Vêtements et (ou) fournitures (assortiment général) 
Vêtements pour hommes et garçons .....,....,..,...: 
Fournitures pour hommes et garçons . 
Vêtements de travail ......,,,,,. 
Vêtements pour femmes .......4.ssseesosseeonsses 
Bas, sous-vêtements et autres accessoires pour 
femmes. 

Fourrures et vêtements de fourrure .,...,,.,.,,...., 
Articles dé modes et garnitures ,,.,,.,,.,,...,..., 
Souliers et autres chaussures ,,.,,,.,.,,.,......., 


Mercerie (assortiment général) ......,.....,........, 
Marchandises à la pièce .,,...4...osssseesesssssseuse 


Autres merceries: 
Articles de fantaisie .....,.....,.,,............. 
Mercerie diverse, n.c.a. .4.....sssssessnesseeueses 
Articles électriques .,.........,ssssssssmsusesuesuvees 
Articles électriques (assortiment général) .......... 


Appareils électro-ménagers: 
Appareils électriques (assortiment général) ....... 
Appareils de radios at de télévision et équipement 
Autres appareils électro-ménagers 
(spécialités). 


N° 


21 
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TABLE 2. Wholesale Trade, by Type of Operation and by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Total, all establishments Primary product dealers Wholesale merchants 
. Total, tous établissements Commergant de produits Grossistes 
7 primaires 
Number Total sales Total sales Number Total sales : 
Kind of business of and revenue, and revenue, : of “ste © and revenue, 
establish- including sales establish- including sales establish- ‘| including sales 
ments and excise taxes ments and excise taxes ments and excise: taxes 
Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes 
d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, 
| blissements y compris les blissements y compris les blissements y compris” les 
: taxes de ventes taxes de ventes ‘taxes dé ventes 
. et d'accise et d'accise et d'accise 
a | 3 
$'000 . $000 
Canada — Continued 
Electrical goods — Concluded: 
Electrical wiring supplies, construction mate- Ë 
vials, apparatus and equipment: ‘ 
se 1 Electrical wiring supplies and construction 263 215,757.6 see 237 197, 558.5 + 
- materials, . 
2 Electrical ‘apparatus and equipment ,..,...,... . 44 50,923.7 eee eee 39 +. 43, 942.2 te 
3 Other electrical specialties ................... 197 124,218.1 ane one 170 97,035.4 . 
& | Farm products (raw materials) .,.,,,,,....,...,..., 866 5,288,048.5 462 2,239,342.0 . 292 1,850, 813.3 
5 Flowers and nursery stock ..., 73 26,467.7 11 x 61 22,486.1 
6 Grain .,...,.,....,,...,... vee 109 3,882,171.7 23 x 52 1,701,724.4 
: > _ 
4 = 
Hides, skins, raw furs and wool: Cae Pa 
7 Raw furs ,..........,...... 55 49,099.6 17 2,029.4 29 19, 786.2 as 
8 Hides and skins .:. . . 46 57,523.5 15 : x 28 34,619.2 
9 Wool and Mohair .,.,.,:.,.,,,.,,.,..........., li 12,697.8 4 x & x 
10 Livestock ,.,,,,,,,,.,,,....0esseeseseseresseese 546 1,068,027.7 382 779, 206.7 103 : 30,767,2 : 
ae ‘ 
Other farm products (raw materials): 
1k Tobacco (leaf) ...,........ coseree sete ee eeeees 11 x 6 x 4 x 
12 Miscellaneous farm products (raw materials) ., 15 x 4 x li 34,372.5 =. 
13 ‘| Farm supplies ..,..,..... oser . 1,022 459, 623.3 155 66,107.4 834 . -340,421.9 
14 Farm supplies (general line) ... oe 295 197, 344.3 25 14,013.1 264 140,090.1 4 
15 Feed, hay and grain ..,........,,,,,,.,,..,...... - 390 157,725.3 15 22,674.0 368 130, 556.1 Boon 
16 Fertilizers and fertilizer material (agricul- 94 23,231.7 see re : 78 ° x : Ê 
tural chemicals), 
17 Seeds ..... oe 104 60, 046.6 38 x 62 35,999.4 
18 Seed processing plants ........ . 122 10,976.5 75 5,092.8 47 : 5,883.7 : 
19 Other farm supplies ........,,,..... seen neenee 17 10,298.9 2 x 15 x ‘A 
. vf 
20 | Food products (except groceries) and tobacco ..... 2,663 2,781, 208.1 570 : 330, 663.1 1,902 1,878, 658.3 . “ 
Confectionery, soft drinks and tobacco: . 
21 Confectionery ....................... : 248 130,997.0 ae one 231 102, 362.9 
22 Soft drinks ......,......,.4,.4., . 112 18, 552.5 wee vee 98 7,654.5 
23 Cigars, cigarettes and tobacco ...... . 312 601, 914.6 one ren 302 558, 084.4 
ot Dairy and poultry products: = 
24 Dairy and poultry products (general line) .... 26 49,400.1 2 x 22 18,449.9 
25 Dairy products ..esce cece st ecacevancereerencs . 92 124,259.2 5 x 82 81, 849.2 gant 
26 Poultry products .,.:,,,4,.4.s4essesuseruuues « 297 136,173.2 152 56,275.1 138 68,009 .4 
* 27 Fish and sea foods .................. ésssssreses 266 131,814,9 154 65,122.5 93 38,552.6 
_ 
: 28 Frozen or frosted foods .....,,..,....,........, 78 112,524.5 «ee eee 63 81,965.2 - 
‘ Fruits and vegetables (fresh): | Ë 
* 29 Fruits and vegetables, fresh (general line) .. . 396 439, 541.8 64 56,016.1 300 295,987.2 
30 Fruits (fresh) ... + sae . . . 178 158, 084.4 83 51,617.21 87 82,170.3: . 
31 Vegetables (fresh) .... 175 105,115.0 91 51,394.5 74 39,761.1 - 
32 Meats and meat products ......, cr rs 348 585,355.3 see cee 322 382, 169.2 
33 Food products except groceries (general line) .. 87 139, 020.7 15 11,257.4 52 91,991.5 
34 Other food products except groceries ..,,....... 48 48,454.9 4 6,530.7 38 29,650.9 oy 
35 Forest products (except lumber) .:.....,...,....... 160 78,587.0 87 50, 768.0 58 x 
36 Pulpwood .,,,,,4,44..sessescssssesosoeses des 86 32,703.4 SL 28, 778.9 29 x . 
37 Other forest products ......... cree eee ereeeenees 74 45,883.6 36 21,989.1 29 13, 708.6 
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TABLEAU 2. Commerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Agents and brokers 


Agents 


establish- 
ments, 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


23 


110 


et courtiers 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 
y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


$"000 


27,284.0 
x 
5,104.8 


258,053.8 


317,802.2 


x 
11,888.7 
14,132.7 


30,559.3 


79,853.7 
24,297.0 
x 
9,074.1 


x 


x 


10, 685.4 
x 


x 


Number 
of 

establish- 
ments 


. Nombre 
d'éta- 
blissements 


Manufacturers' sales 


Succursales de ventes 
des fabricants 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 
y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


Petroleum bulk tank plants 


and truck distributors 


Dépôts et distributeurs de 


produits pétroliers 


establish- 
ments 


Nombre 
d'éta- 


$'000 


K eae 
14,419.4 tae 
x wee 

x one 

x eae 

x eee 

x eee 

254, 084.5 wee 
x eee 

x woe 

x wee 

x eee 
14,007.1 wee 
7,684.8 wee 
x ane 

194, 112.0 tes 
x wee 

x eee 

x wee 

x vee 


blissements 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and’excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


$'000 


Genre de commerce 


Canada — suite 


Articles électriques — fin: 


Fournitures de montage électrique, matériaux de 
construction, appareils et équipement: 
Fournitures de montage électrique et matériaux 

de construction. 
Appareils électriques et équipement 

Autres spécialités électriques 


Produits agricoles (matières brutes) .......,..,,,,,.,. 
Fleurs et plants de pépinière ..... 


Grain ...ssssssseersressesseresse ses esse ssenes 


Peaux, fourrures et laine: 
Fourrures brutes .... 
PEAUX see 
Laine et mohafr .,.,..,,.,.....eessseseoseseresees 


Bétaitl ,,,...... sos eosesse resserre 


Autres produits agricoles (matières brutes): 
Tabac (en feuilles) ....,.......,.,,........s.e.se 
Produits agricoles divers (matières brutes) . 


Fournitures agricoles ...,....,..,.s..esssssssee 
Fournitures agricoles (assortiment général) 
Provendes, foin et grain .,,..,......eseseseeessvees 
Engrais chimiques et matériaux d'engrais chimi- 

ques (produits chimiques agricoles). 
Graines de semence 
Établissements de conditionnement de graines de 
semence. 
Autres fournitures agricoles ..,,,.,..,.,....0..surs 


Produits alimentaires (sauf l'épicerie) et tabac ...... 


Confiserie, boissons gazeuses et tabac: 
Confiserie .,...........ssssssssus 
Boissons gazeuses ,...s.eessenseseuneessoressesess 
Cigares, cigarettes et tabac ,,,,......essesessesess 


Produits laitiers et avicoles: 
Produits laitiers et avicoles (assortiment 
général). 
Produits laitiers .. 
Produits avicoles . 


Poisson et fruits de mer .... 


Aliments congelés ou glacés ...,.,.,,..........0e 


Fruits et légumes (frais): 
Fruits et légumes frais (assortiment général) ..... 
Fruits (frais) ...,.,.,,...,.....sessssesseeresees 
Légumes (frais) ...,......4....sseossesessreseerese 


Viandes et produits de la viande .....,...,.,.,.,... 
Produits alimentaires, sauf 1'épicerte 

(assortiment général). 
Autres produits alimentaires, sauf l'épicérie ....... 


Produits forestiers (sauf le bois d'oeuvre) ........... 


Bois À PACE .,.....sssssossssrsesseossessenese 


Autres produits forestlerd ..,.,.......sesrsessrsssss 


NO 


ous 


36 


37 


No. 


wn 


WI HAS 


28 


29 


TABLE 2. Wholesale Trade, 


Kind of business 


Canada = Continued 


: 


Furniture and house furnishings ....,.....,...,,.,, 


Furniture: . 
Household furniture ... 
Office furniture 


House furnishings: : 
Brooms and brushes .,..... 
China, glassware, crockery and pottery . 
Floor Coverings .......sssvesssensoese 
Household’ linens, draperies, etc 
Other house furnishings ...,..,.,............. 


Musical instruments and sheet music ......,,.... 


General merchandise .... 


Groceries and food specialties .,.,,.,.,,...,,,,.: 


Groceries (general line) .............ssssruness 
Grocery specialties: 
Biscuits and other bakery products 
Canned foods 
Coffee, tea, 
Flour’... 
Sugar . 


spices and cocoa . 


Hardware ..... 


Hardware (general Line) ..,,..,,.,....,......... 


Hardware (specialty line) 


. 


Jewellery. seeccsnscerscccerecsvccesscnes 


Jewellery (general “Line) .....,.,.....,..e..... 
“Jewellery (specialty Line) .....-ccsccesecncvees 


+ 
Watch materials, jewellers" tools and ‘supplies 


Leather and leather goods 


Leather and leather goods (general line) ......, 


Leather and shoe findings ..,....,,...........+0e 
Lumber and building materials (other than metal) 


‘ Construction and building materials (other than 
metal or wood): . 

Building materials (general line) ........,... 
Glass oo ces ccsccrcccccrcesscnerseereeras 
Paints, varnishes, lacquers and enamels 
Paints, glass and decorators’ supplies . 
Wallpaper.c.....--ccceresecseretrecterscee 
Insulation, siding and/or roofing materials .. 


Other Specialty Lines sescegececeseeeseneneees 


Lumber and millwork: 
Lumber ,...:.....0. 
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by Type of Operation and by Kind of Business, 


Total, all establishments 


Total, tous établissements 


Number Total sales 

of and revenue, 
establish- including sales 
ments and excise taxes 


Nombre — | Total des ventes © 
d'éta= et recettes, 
blissements y compris les 


taxes de ventes 
et d'accise. 


678 455,389.4 
108 62,877.0 

1lé 45,652.7 

7 2,479.2 

133 79, 110.9 

145 178, 285.8 

72 53; 378.6 

61 143977.3 

38 18, 627.9 

- 167 117, 652.4 
889 3,349, 533.4 

573 2,673,062,1 

85 81,468,1 

84 155, 689. 0 

36 27,920.3 

- 15 x 
. 5 oa x 
91 113, 190.5 

607 561,810.3 
379 420, 842.2 
228 140, 968.1 
270 78,655.7 

147 40, 530.2 

101 29, 647.9 

22 8,477.6 

122 40,094.0 

67 23, 742.1 

55 16,351.9 
2,987 2,201,155.3 
745 361,949. 5 

139 63,884. 2 

99 23,939.9 

si 46,856.1 

4 1,501.5 

79 80, 114.4 

184 77, 105.2 
606 512,434.0 
1,080 1,033, 370.5 


for Canada and the Economic: Regions, 1966 — Continued 


Primary product dealers 


Commergant de produits 
primaires 


Number 
of 
establish- 

ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 


Number ~ 
of |” 
establish- *| 
“mente?” 
Nombre * 
| d'éta- 
blissements.” 


be 


Total des ventes ‘|. 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 
et d'accise 


588 


# 


os _ 
** Total sales” 


Wholesale merchants 


Grossistes 


and revenue, 


including sales 
“'hnd excise taxes 


_F Total des’ ventes 


et recettes, 


y comprië lés 
taxes de ventes 


et d'accise 


"000 


394,430.7 


48,537.6 
° 42,893.1 


2,479.2 
66,846,6 * 
163,208.8 . 
i x 
11,625,4° |: 


x 


114, 549.9 


2, 684,018.4 
2,443, 962.7 
26,438.4 
92, 114.4 

x 


3,173.3 


x 
84,669.1 


+ 


512,285.5  ~ 
397,408.04 


114,877.1 


72,389.2 
36,731.0 
x 


x 


26,085.8 
14,124.0 


11, 961.8 


1,855, 973.3 


340, 287.7 
33, 867.0 
14,772.7 


x 
1,501.5 
46,972, 


x 


483,163.6 
855, 574.0 
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TABLEAU 2. Commerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce; Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Manufacturers’ sales 


branches 


Petroleum bulk tank plants 
and truck distributors 
Dépôts et distributeurs de 
produits pétroliers 


Agents and brokers 
Agents et courtiers Succursales de ventes 


des fabricants 


Number Total sales Number Total sales Number Total sales 
of and revenue, of° and revenue, of and revenue, Genre de commerce 
establish- including sales establish- including sales | establish- including sales 
ments and excise taxes ments and excise taxes ments — and excise taxes 
Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes 
d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, 
blissements y compris les blissements y compris les blissements y compris les 
taxes de ventes ‘taxes de ventes taxes de ventes 
et d'accise et d'accise et d'accise 
$'000 $'000 $'000 
Canada ~ suite 
88 x 2 x wee ... | Meubles et ameublement de maison cesessesecvosrccecsens 1 
Meubles: 
29 x 1 x eee vee Meubles de maLsOn .....,..esseossssenemsossoseneus | 2 
7 2,759.6 - - eee aes Meubles de bureau eesccccrcccaccaccvece sos. 3 
Ameublement de maison: 
- - - - wee wee Balais et brosses cescccccccccrcnceseccenccensseses | & 
17 12,264.3 - - nee eee Porcelaine, verrerie, falence ét poterie . 5 
13 15,077.0 - - ane ee Couvre-planchers..1........ss.ssoverase ~{ 6 
14 10,521.8 1 x eee wee Toiles, tentures, etc., ménagères . . 7 
7 3,351.9 - - eee vee Autre ameublement de maison ..... -| 8 
1 x - - eee one Instrument de musique et musique en feuilles ........ 9 
11 3,102.5 - ~- oe -+. | Marchandise générale ..,,.s.sesssesesscoseossenessososs | 10 
161 353,391.9 24 312,123.1 wee +. | Épicerie et spécialités alimentaires .......,,......... | LL 
104 229,099.4 - - cee one Épicerie (assortiment général) .:.....4.... 12 
Épicerte spécialités: ‘ 
8 3,491.0 13 51,538. 7 eee eee Biscuits et autres produits de la boulangerie . 13 
32 x 1 x wee es Aliments en conserve .secseceeis of 
2 x - - nee one Café, thé, épices et cacao «| 15 
- - 6 x eee vee Farine . .. . | 16 
3 x - - ee eee Sucre ceoneeoes . [17 
12 x 4 x eae eee Autres spécialités- . | 18 
86 46,731.2 10 2,793.6 wee eee [Quincaillerie ..eccce ce cn eee n scene nee nneanscacccnnesee | 19 
38 x 1 x eee eee Quincaillerie (assortiment général) .sssecesecsveeces | 20 
48 x 9 x eee ane Quincaillerie (spécialités) .rcccccccccccsevccvcsesee | 21 
18 x 1 x eee .. Bijouterie scene usesncseneeneoenesesseessecs | 22 
12 3,799.2 - - eee ase Bijouterie (assortiment général) cccscccsesccccccsves | 23 
3 x 1 x eae eee Bijouterie (spécialités) wccccscveccecvesssececessoes | 24 
3 x - — eee wee Fournitures d'horlogerie, outils et fournitures de 25 
bijoutier. * 
23 14,008.2 - - eee .. [Cuir et articles en cuir wisscccccsceee 26 
18 9,618.1 - - see cee Cuir et articles‘en cuir (assortiment général) .,.... | 27 
5 4,390.1 - - eee eee Cuir et crépins ces cccccccccvccccceccscnscesesesencas | 28 
49 151,282.3 55 193,899.7 - — | Bois d'oeuvre et matériaux de construction (autres 29 
qu'en métal). 
Matériaux de construction (autres qu'en métal ou en. 
bois): : u 
8 x 6 x see coe Matériaux de construction (assortiment général) ... | 30 
4 x 5 x ee wee VLTTE cece eenccarecssncccrcesscecese sees «31 
3 x 8 x one eee Peintures, vernis, laques et émaux wsoscccssce « | 32 
- - 5 x aoe eee Peintures, vitre et fournitures de décorateur . » [33 
- - - - eee aoe Papler-tenture 2. ccscccecccececccccccccccscsccccces | 34 
1 x 5 x eee aes Isolants, matériaux à revêtement de murs et (ou) à | 35 
toiture. 
2 x 7 7,645.5 ee see Autres spécialités ...sccereccescsccevvcnssccecense | 36 
Bois d'oeuvre et travaux d'atelier .de charpente: 
26 x 1 x aoe see Bois d'oeuvre ....sssusssssssouue «137 
5 x 18 x eee wes Bois d'oeuvre et travaux d'atelier de charpente ... | 38 
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TABLE 2. Wholesale Trade, by Type of Operation and by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Wholesale merchants 


Grossistes 


Primary product dealers. 


Total, all establishments 


Total, tous établissements Commergant de produits 


Total sales 


primaires 


Total sales 


Number , 


Total sales 


Kind of business and revenue, and revenue, of and revenue, 
: establish- including sales establish- including sales establish- including sales 
2 ments and excise taxes and excise taxes ments and excise taxes 


Nombre Total des ventes Total des ventes Nombre Total des ventes 
d'éta- et recettes, et recettes, d'éta- et recettes, 
blissements y compris les blissements . y compris les blissements y compris les 
taxes de ventes taxes de ventes taxes de ventes 
et d'accise et d'accise et d'accise 
Canada = Continued 
1 | Machinery, equipment and supplies ......,.,......4 3,611,754.5 eee wee 6, 560 3,286,652.8 
i 
: Commercial machinery, equipment and supplies: 
62 Conmercial refrigeration equipment and 110 47,537,0 eae nee 107 42,675.11 
supplies. . . 
3 Hotel and restaurant equipment and supplies 93 29,755.0 nee eee 89 29,339.4 
: (non-food), 
7 4 Office machines and equipment ........0sseee0- 479 122,574.9 wee tee 459 113, 836.6 
5 Store machines and fixtures ....,.,.,..... . 85 46,410.5 wee eee 77 46 ,407.4 
6 , Other commercial. machinery and equipment ..... 66 x aoe ene 64 14,819.0 
7 Construction machinery and equipment, new and 185 469,845,2 aoe vee 183 x 
used. x 
8 Farm machinery and equipment ................,.. 3,043 1,050, 115.0 … eae 2,970 920,791.3 
Industrial machinery, equipment and supplies: 
9 Industrial machinery, equipment and supplies 409 358, 787.4 aoe ene 374 342, 238.7 
(general Line). 
: 10 Belting, hose, packing and mechanical rubber 49 23,193.3 aoe wee 49 23,193.3 
‘ goods. eo 
il Packaging, wräpping, canning and bottling 52 27,7384.9 eee ee 41 23,309.1 
> machinery. . 
x 12 Metal working machinery .:.,..,.,....0....... 258 213,987.3 eee ee 237 x 
13 Materials-handling equipment ........-. 82 67,900.6 wee one 77 .  66,397.8. 
14 | Mining machinery, equipment: and supplies ..... 87 79,076.7 ee aes 85 x, 
15: Oil-well and oil-refining machinery and 108 121,273.9 see eee 92 112, 153.9 
equipment. ‘ 
16. Power-house and power-transmission equipment 90 92,155.8 eee nee 72 68,035.8 
17. Printers' and lithographers' machinery, 65 36, 346.5 eee eee 58 33, 186.9 
equipment and supplies. . . 
. 18 Textile machinery, equipment and supplies .... 51 23, 308.3 eee eee 40 16,751.1 
19 Miscellaneous industrial machinery, equipment 514 260, 229.1 eee nee 474 228,014.0 
and supplies. . « : 
20 Used machinery .,......ssessssssseeseressenese 48 15,098.5 one ° see 48 15,098.5 
Professional equipment and supplies: 
21 «Church equipment and religious goods ...... 31 7,153.2 eae eee 29 x 
22 Dentists’ equipment and supplies ...... 44 23,305.6 aes eee 40 x 
23 School equipment and supplies .:. 38 x one eee 36 20,044.0 
24 Scientific and laboratory equipment and 92 75,722.0 eee ane 88 70,631.5 
supplies. : 
25 Surgical, medical and hospital equipment and 124 83,935.4 eae eee 118 81, 153.8 
. supplies. s. 
26 Other professional equipment and supplies .... 71 28,440,8 wae vee 63 20,517.4 
7 Service equipment and supplies: 
~ 27 Barber and beauty salon equipment and supplies 70 20,795.7 eee wee 70 20, 795, 7. 
28 Fire protection equipment and supplies ....... 65 x eae see 64 14,998.0 
29 Janitors' equipment and supplies ,.....,,,.... 101 17,781.2 eos oon 100 x 
30 Laundry aud dry cleaners' equipment and 55 28,068.8 eae see 153 x 
supplies. : 
31 Motion picture apparatus and supplies ........ 17 5,445.4 eee eee 16 x 
32° Other service equipment and supplies ......... 81 39,593.6 eee eee 76 . x 
Transportation equipment and supplies: 
33 Aircraft and aeronautical equipment and 62 36,211.9 see one 58 28,988.5° 
supplies... — 
34 Marine equipment and supplieS ss... 152 59,535.4 eee eee - 133 48,264.2 
35 Railroad equipment and supplies .......,,,.... 26 45, 986.2 one see 17 31,804.0 
36 Other transportation equipment and supplies .. 3 x aoe eee 3 x 
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TABLEAU 2. Commerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce, Canada et régions économiques 1966 — suite 


Agents and brokers 


Agents 


establish- 
ments 


Nombre 
d'éta- 
blissementa 


231 


Don + 


61 


26 


et courtiers 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 


Manufa 


Succur 
des 


Number 
of 
establish- 

ments 


turers’ sales 


branches 
sales de ventes 
fabricante 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 
et d'accise 


$'000 


95,007. 2 


11,318.1 
x 


4,949.7 
x 


x 
4,036.2 


9,051.7 
x 


6,557.2 
18, 606.8 


2,781.6 


x 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


115 


12 


ua 


Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 

et d'accise 


$'000 


230,094.5 


5,230.6 


13, 608.3 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


Petroleum bulk tank plants 
and truck distributors 


Dépôts et distributeurs de 
produits pétroliers 


Total sales 
and revenue, 
including sale 
and excise. tax 
Total des vent: 

et recettes, 
y compris les 
taxes de vente 
et d'accise 


$'000 


8 
es 


es 


Genre de commerce 


Canada — suite 


Machines, équipement et fournitures ....seceeesecsseces 


Machines, équipement et fournitures pour le commerce: 


Équipement et fournitures de réfrigération pour le 
commerce. 

Équipement et fournitures (non alimentaires) 
d'hôtel et de restaurant. 

Machines et équipement de bureau ., 

Machines et ameublement de magasin .. coos 

Autres machines et équipement pour le commerce .... 


Machines et équipement de construction, neufs et 
usagés. 


Machines et équipement agricoles .,.....sssessssesses 


Machines, équipement et fournitures industriels: 


Machines, équipement et fournitures industriels 
(assortiment général). 

Courroies, boyaux, garnitures et articles en caout- 
chouc mécaniques. 

Machines à empaqueter, à emballer, à mettre en 
conserve et à emboute{ller. 

Machines A travailler les métaux ....,..ssssesssese 

Équipement pour la manutention des matériaux ..,,.. 

Machines, équipement et fournitures de mines ...... 

Machines et équipement de puits de pétrole et de 
raffinage du pétrole. 

Équipement de station et de transmission électrique 

Machines, équipement et fournitures d'imprimerie et 
de lithographie. 

Machines, équipement et fournitures de textiles ... 

Machines, équipement et fournitures industriels 
divers. 

Machines industrielles, usagées ...........svurvoes 


Équipement et fournitures professionnels : 


Équipement d'église et articles religieux ......... 

Équipement et fournitures de dentiste .. 

Équipement et fournitures d'école .. 

Équipement et fournitures scientifiques et de 
laboratoire. 

Équipement et fournitures chirurgicaux, médicaux et 
d'hôpital. 

Autres équipements et fournitures professionnels 


Équipement et fournitures de service: 


Équipement et fournitures de salon de barbier et 
de coiffure. 

Équipement et fournitures de protection contre les 
incendies, 

Équipement et fournitures de conciergerie cesacsece 

Équipement et fournitures de blanchissage et de 
dégraissage. 

Appareils et fournitures de cinéma ...secssccnecces 

Autres équipement et fournitures de service ..,.... 


Matériel et: fournitures de transport: 
Avions et matériel et fournitures d'aéronautique 
Matériel et fournitures de marine ...., 


Matériel et fournitures de chemin de fer ... . 
Autres matériel et fournitures de transport ....... 


ous 
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TABLE 2. Wholesale Trade, by Type of Operation and by:Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Total, all establishments 


Total, tous établissements 


Primary product dealers 
Commerçant de produits 
primaires 


Wholesale merchants 


Grossistes 


Number Total sales - Number Total sales Number Total sales: 
Kind of business of Ê and revenue, of ‘ and revenue, of , and revenue, : 
establish- including sales establish- including sales -| establish: including sales LE 
ments and excise taxes ments and excise taxes ments -- and excise’;taxes 


Nombre : Total des ventes Nombre Total’ des ventes Nombre Total des ventes 
d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, d'éta- - et recettes, : 
blissements y compris les blissements y compris les blissements y compris les. Soy 


taxes de ventes 
et d'accise 


taxes de ventes 
et d'accise 


taxes de ventes 
et d'accise 


No. 
$*000 
Canada — Concluded 
1 | Metals and metal work ...c.ccesvcccsec ccc receeeece 458 1,207, 986.5 5. bee aoe \ 399 757, 384.8 7 
2 Iron and steel (general line) 172 485, 588.0 eee eee 155 450, 990.3 
3 Sheet metal and metal work . 18 15, 671.6 ae see 16] x 
4 Structural steel .....,:.,....sss.osnsecoeseses 28 64, 260.4 eee nee 25 55,433.8 . . 
5 All other metals and metal work (except non- 184 213,199.7 eee eee 159 156, 771.6 « oa 
ferrous products). : . - ‘ : 
6 Non-ferrous metals and metal work ,.,...,,..,.. 56 429,266.8 see eee 44 x 
7 Paper and paper products .........e.enesersssmese 554 1,115,637.6 aes aes 491 366, 265.0 ‘ 
8 Fine papersS .cesceccvcerecccceectrertsserersenes 32 106,990, 7 eee | vee 29 x oe 
9 PP PERTE EST oc... 7 307,483.7 eee eee - - : 5 
10 Paper and paper products (general line) . 89 452, 582.2 wee eee 70 90,779.12 
il Stationery: and stationery supplies .... 322 112,334.2 oan eae 310 99,066.5 
12 Wrapping paper and paper bags . 27 26,336.1 vas see 20 x 
13 Other paper: and-paper goods :. :. 77 109,910,7 . wee eee 62 70,993.3 
14 | Petroleum and petroleum products ,.,,....,...,.... 2,787 3,193.496.0 eee see - - 
‘ 
15 Plumbing, refrigeration and heating equipment and 703 643,099.8 eee eae 594 401, 943.6 
-supplies.” ~ : 
16 Air-conditioning and ventilating equipment ..... 59 x ees wes 43 25, 752.4 ‘ 
17 Cooling: and refrigeration ‘equipment and supplies 6 x aes «ee 6 x . 
(non-electric). ‘ 
18 Heating equipment and supplies ....,.......4..,. 144 62, 767.7 wee wee 118 x : 
19 Plumbing equipment and supplies .....,.......,... 252 304,725.4 eee ane 222 169, 204,0 : A 
20 Plumbing and heating equipment and supplies 242 238,111.5 eee eee 205 152,385.7 
(general line). ~ 
21 |Waste materials (including scrap metal) .......... 1,061 338,947.4 vee on 1,059 x 
22 Junk and scrap (general Line) ....,..........0... 113 15,069.5 one eee 113 15,069.5 . 
23 Scrap metal «sessions 857 290, 759.8 aes nee 856 x : 
24 Waste materials (other than scrap metal) ....... 91 33,118.1 eee eee -90 x L 
Ve x 
a 
25. | Other kinds of business ......,.,,.,,.....:.Te..ee 1,214 482,312.7 see oe 1,070 414,003.9 x 
. | , 
26 Books, periodicals and newspapers .....,.,...... 216 163,690.8 bee | nee 204 159,081.2 : 
27 Optical goods .5,...1...,..,....sssece 49 12,969.6 oe wee 43 7,774.0 ” 
28 Containers, excépt wood, paper or glass ........ 14 . 2,190.6 ene ane 12 x 
. Textiles’ and textile materials (other than dry \ 
goods): ‘ Soy ” 
29 Cordage and twine eee... 5 x eee ee 5. x 
30 Other textile and: textile materials ‘(other 4? x wee eee 44 14,481.1 
. than dry goods). 
31 Second hand goods (except machinery and 127 ‘40, 730.5 wae eee 121 35,997.6 
automotive). : 
32 Miscellaneous kinds of business (n.e.s.) ....... 756 243,175.9 nee noe 641 191,047,1 


TABLEAU 2. Commerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Manufacturers’ sales 


Agents and brokers 


Agents et courtiers 


branches 


Succursales de ventes 


des fabricants 


Number Total sales Number 
of and revenue, of 
establish- including sales establish- 
ments: and excise taxes ments 


Nombre Total des ventes Nombre 
d'éta- et recettes, d'éta- 


blissements y compris les blissements 


‘taxes de ventes 
et d'accise 


43 292,101.2 


35 350,565.2 


86 50,216.6 
15 10,015.6 
20 7,301.3 
19 x 


32 x 


134 52,607,7 
12 4,609.6 
1 x 


2 x 


110 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


158, 500.5 


398,807.4 


190,939.6 


15, 701.1 


Petroleum bulk tank plants 
and truck distribütors 


Dépôts et distributeurs de 
produits pétroliers 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 
et d'accise 


blissements 


Genre de commerce 


Canada — fin 


Métaux et ouvrages métalliques .......ecusen 


Fer et acier (assortiment général) ....... 

Tôlerie et ouvrages métalliques 

Acier de construction ....esssssessconessnecenensrse 

Tout autres métaux et ouvrages métalliques (sauf les 
produits non ferreux). 

Métaux et ouvrages métalliques non ferreux ...ceceses 


Papier et articles en papier cessccsccccccanccscccccece 


Papiers fins ceesveccsncccncccccccsnsssecsscccasceses 
Papier journal .occccscccccuccccccccccersactccccee 
Papier et articles en papier (assortiment général) .. 
Papeterie et fournitures de papeterie .....s...sse 
Papier d'emballage et sac en papier . 


Équipement et fournitures de plomberie, de réfrigé- 
ration et de chauffage. 


Équipement de climatisation et de ventilation ...... 

Équipement et fournitures de refroidissement et de 
réfrigération (non électriques). 

Équipement et fournitures de chauffage .......sseses 

Équipement et fournitures de plomberie .....s..ss..e 

Équipement et fournitures de plomberie et de 
chauffage (assortiment général). 


Matières de rebut (y compris déchets métalliques) ..... 


Rebuts et déchets (toutes sortes) ..cssccsccssveccees 
Déchets métalliques ..ccsesscoccsccccccnsuce 
Matières de rebut (autres que déchets métalliques) .. 


Autres genre de commerce .eceescccsccctencssccecessevee 


Livres, périodiques et journaux .....cccceccccucccecs 
Articles d'optique .csscusocecccccsncerccssece 
Contenants, sauf en bois, en papier ou en verre ..... 


Textiles et matières textiles (autres que mercerie): 
Cordages et ficelle cssvecccevcsccccscdsccenerscece 
Autres textiles et matières textiles (autres que 


mercerie). 


Marchandises usagées (sauf machines et pièces 
d'automobiles). 


Divers genres de commerces (n.c.sd.) s.sssssassossoe 


UE wn 


a 


14 
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TABLE 2. Wholesale. Trade, by Type of Operation and by Kind of Business, 


for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 4 


Total, all-establishments Primary product dealers 


Commerçant de produits - 


Wholesale merchants 


Grossistes 


Total, tous établissements 
û 


primaires °°. 
Number Total sales Number Total sales Number Total sales ate 
Kind of business of and revenue, of , and revenue, of and revenue, 
establish- including sales establish- including sales establish-. including sales 
ments and, excise taxes ments and excise taxes ments and excise taxes 
Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes 
d'éta- et recettes, d'éta- +, et recettes, d'éta- ‘et recettes, 
blissements y.compris les blissements y compris les blissements y compris: les 
taxes de ventes taxes de ventes “ + taxes de ventes 
et d'accise et d'accise Rf et d'accise 
No. 
Atlantic Provinces 
1 Total, all establishments ..........,..,,..... 1,995 1,592,077.6 186 77 ,245.0 1,455 901,638.4 
2 | Amusement, sporting and photographic goods ....... 20 5,000.8 . wee 18 x 
Amusement and sporting goods: . 
3 Sporting goods ( general line) . . 3 494.3 tee oe 3 498.3 
4 Toys, novelties and fireworks ......+. ae 11 x oe oe 9 2,676.3 
5 Other amusement and sporting goods ...,,.+.4. 4 63.4 eee .. 4 63.4 
: . s 
6 Photographic equipment and supplies .,,......... 2 x eee 2 x 
7 | Automotive .,.,,,..4.4....eesseseeseessesesesse 140 4,166.8 . we 131 58,691.8 
. + 
Automotive equipment, parts and accessories: 
8 Automotive parts and accessories .....seesseee 89 41,009.1 . on 84 30,672.0 
9 Tires and tubes ........,., 19 8,514.2 eee 17 x 
10 Other automotive equipment . 4 x vee 4 x 
11 Automotive parts rebuilders ....,,,,....,.44.. ~ - vee - - 
12 Motor vehicles .........esssseercsssscsosesesees 28 x eee wee 26 20 ,381.2 
13 Beer, wine and distilled spirits ....,..,........ 16 3,020.0 an eee 12 2,629.3 
14 Chemicals, drugs and allied products ........,,.... 38 30,220.8 a . 32 28,210.2 
15 Industrial chemicals .,.,,,.....s.esesseouveses 14 x eee see 12 x 
Drugs and drug sundries: 
16 Drugs and drug sundries (general line) ....... 12 9,387.0 tee nee 9 7,807.7 
17 Drugs and patent medicines (specialty lines) 2 x ene ees 2 x 
18 Drug sundries ..sossssssesssseseessseueeseees 3 x an eae 2 x 
19 Soaps and toilet preparations ...sesecscccceveee 5 1,292.3 vee eee 5 1,292.3 
20 Other chemicals, drugs and allied products ..... 2 x eee 2 x : 
21 | Coal and coke ..,,,,.,.,....esessssesosvessoseesee 5 1,205.3 eee oe 2 x s 
22 | Dry goods and apparel ..sssccescorceresereertvsare 42 11,618.0 vee eee 30 5,901.7 
Clothing and furnishings: A 
23 Clothing and/or furnishings (general line) ... 11 2,798.3 eee aoe 7 x 
24 Clothing, men's and boys! ......,.... . 1 x tee . 1 x 
25 Furnishings, men's and boys' . - - tee aoe - - sat 
26 Work clothing ..cccccecasenee . - - eee oo - - 
27 Clothing, women's .......... . - - eee one - - 
28 Hosiery, underwear and other women's apparel - - one eee - _ 
and accessories. : 
29 Furs and fur clothing ............s.esssesssue - - wee one - - 
30 Millinery and millinery supplies . - - eee eee - - 
31 Shoes and other footwear ............sesseses 5 2,998.9 aes wee 3 x 
32 Dry goods (general line) ...,..,.....e,.esseses 23 5,532.9 wee eee 17 2,892.4 
; 
33 Piece goods ..csreveccecceencarvrccenessssoaccee - - aoe wee - - ees 
is 
Other dry goods: H Le 
34 Notiong .eccceesesecrercsseccere 2 x ee . 2 : x ne 
35 Miscellaneous dry goods {n.e.c.) .,........00 - - ane D - - ‘ 
36 . | Electrical goods .,....,.......essenssesosonesesees 52 52,536,1 eee see 38 27 ,944.2 , 
37 Electrical merchandise (general line) .......... 10 25,341.5 aes wee 7 7,891.7 e 
Household electrical appliances: 
38 Electrical appliances (general line) ......... 10 9,586.5 ae we 9 x 
39. Radios and television sets and equipment ..... 8 5,006.8 see oe 6 x 
40° Other household electrical appliances 5 x aoe . 3 x 
(specialty lines). « 
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TABLEAU 2. Commerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Agents and brokers 


Agents et courtiers 


Number 
of 


establish- 


ments 
Nombre 
d'éta- 
blisseme 


nts 


162 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 
y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


119,608.1 


Manufacturers' sales 
branches 
Succursales de ventes 
des fabricants 


Number Total sales 


of ‘and revenue, 
establish- inciuding sales 
ments and excise taxes 


Number 
of 
establish- 

ments 


Petroleum bulk tank plants 
and truck distributors 


Dépôts et distributeurs de 
produits pétroliers 


Total sales 
and revenue, 


including sales 
and excise taxes 


Genre de commerce 


Nombre Total des ventes 
d'éta- et recettes, 
blissements y compris les 


taxes de ventes 
et d'accise 


172,912.8 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


et recettes, 


y compris les 
taxes de ventes 


et d'accise 


320,473.3 


Total des ventes 


Provinces de l'Atlantique 


Total, tous les établissements ...... 


Articles de récréation de sport et photographiques .... 


Articles de récréation et de sport: 


oe Articles de sport (assortiment général} ...,..,,,,, 


Jouets, nouveautés et pièces pyrotechniques ....... 
Autres articles de récréation et de sport ......... 


. Équipement et fournitures photograph‘ques .....,...., 


Automobiles 


Équipement, pièces et accessoires d'automobiles: 
Pièces et accessoires d'automobile ......,.,..,... 
Pneus et chambre A air bance 
Autres équipements pour automobile ........... 
Reconstructeurs de pièces d'automobile .,..,...,,,,. 


Véhicules automobiles ........,.... 


Bière, vin et spiritueux distillés .,.,.,,,....,,.,..44 


+ | Produits chimiques, drogues et produits assimilés ..... 
Produits chimiques industriels 


Drogues et articles divers de pharmacies: 
. Drogues et articles divers de pharmacies 
(assortiment général). 
Drogues et médicaments brevetés (spécialités) ..... 
. Articles divers de pharmacies .,......,,,.,. 


Savons et préparation de toilette . 


. Autres produits chimiques, drogues et produits 
connexes, 


+ | Charbon et coke ...... 


. | Mercerie et habillement .................,,, 


Vêtements et fournitures: 


.. Vêtements et (ou) fournitures (assortiment général) 


Vêtements pour hommes et garçons ......,,,.,..,,.., 
Fournitures pour hommes et garçons ...... 
Vêtements de travail 


ae Vêtements pour femmes ...,.,,,......essesesesucse 
Bas, sous-vêtements et autres accessoires pour 
femmes. 
. Fourrures et vêtements de fourrure ,,...,..,,,,,.., 
.. Articles de modes et garnitures ...... 
. Souliers et autres chaussures .,,.,.,,,,,,,..,...,, 
. Mercerie (assortiment général) ......,..,.,,,..,,,.,, 


ae Marchandises A la pièce .... 


Autres merceries: 


. Articles de fantaisie ...,..,,......,.........,.,.. 
. Mercerie diverse, n.c.a. ..........seosssssosuoses 
. | Articles électriques ...,,,.,.,..se.sessecossseosesee 
.. Articles électriques (assortiment général) .......... 


Appareils électro-ménagers: 
Appareils électriques (assortiment général) ,,.,... 


we Appareils de radios et de télévision et équipement 
a Autres appareils électro-ménagers 


(spécialités). 


UE ww 


Dur 
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TABLE 2. Wholesale Trade, by Type of Operation and by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Kind of business 


Atlantic Provinces — Continued 


Electrical goods — Concluded: 


Electrical wiring supplies, construction mate- 
rials, apparatus and equipment: 
Electrical wiring supplies and construction 
materials. 
Electrical apparatus and equipment 
Other electrical specialties ........ 


Farm products (raw materials) ...,....,.,......... 
Flowers and nursery stock . 
Grain .......,...,..... 


Hides, skins, raw furs and wool: 


Raw furs ......,........,.....,...... en 

Hides and skins . 

Wool and mohair ..................... 
Livestock ......... ee ee ee er 


Other farm products’ (raw materials): 
Tobacco (leaf) .......... esse 
Miscellaneous farm products (raw materials) -- 


Farm supplies ..... Lede eeeeeeenenes ee eres 
Farm supplies (general Line) ......,,,..,..,..., 
Feed, hay and grain .............. been eeeee 


Fertilizers and fertilizer material (agricul- 
tural chemicals). 


Seeds .....44,,%. ss renee eee reberescerrrate 
Seed processing plants ................... rss 
Other farm supplies ,....,.,..,.,...... mures oe 


Food products (except groceries) and tobacco ..... 


Confectionery, soft drinks and tobacco: 


Confectionery ......,...,,...... 
Soft drinks .........,....... 
Cigars, cigarettes and tobacco ........ 


Dairy and poultry products: 
Dairy and poultry products (general line) .... 


Dairy products ...... 
Poultry products ....... 


Fish and sea foods ,,,.,,,,,,.,,,,....,,,,,..,., 
Frozen or frosted foods ..,.,...,.,.,.,,,....,.: 
Fruits and vegetables (fresh): 

Fruits and vegetables, fresh (general line) .. 


Fruits (fresh) 
Vegetables (fresh) 


Meats and meat products .,.,......,............. 


Food products except groceries (general line) .. 


Other food products except groceries ...... ous. 
Forest products (except lumber) .........,,....,,, 
Pulpwood ........ Ae eee e eee eee eneneneenee nee 


Other forest products ......,....,............., 


Total, all establishments 


Total, tous établissements 


Number 


Total sales 


taxes de ventes 
et d'accise 


of and revenue, 
establish- ‘including sales 
ments and excise taxes 
Nombre Total des ventes 
d'éta- et recettes, 
blissements y compris les 


3 
5 
6 
9 


x 


2 


6 
4 
9 


x 


x 
x 


9 


16) 


7 
9 
0 


4 
x 


x 


7 


3 


10 3,792. 
1 
8 5,089. 
32 13,411. 
1 
5 
3 
21 4, 864. 
2 
40 10,627. 
9 3,096. 
24 7,026. 
4 180. 
2 
1 
417 299,067. 
49 17,231. 
26 12,195. 
38 41.959. 
2 
2 
7 
lil 44,863. 
5 4,238. 
30 36,403. 
21 10,972. 
59 32,704. 
43 81,063. 
20 
4 
26 7,108. 
20 6,701. 
6 407. 


4 


Primary product dealers 


Commergant de produits 


Number 
of 

establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 


blissements 


Nw 


12 


146 


20 


16 


primaires 


Total sales 
‘ and revenue, 

including sales 
and excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 
y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


28,449.7 


x 
6,469.8 
20,207.5 


9,721.8 


5,979.9 


Number 
of 
-establish- 
° ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


37 


23 


un 


30 


14 
37 


Wholesale merchants 


Grossistes 


Total sales 
and revenue, 
including ‘sales 
and excise’ taxes 


Total des ventes 
et recettes,: 
y compris les 

taxes de ventes 

et-d'accise 


2,414.0 


123,313.4 


12,319.46 
2,241.9 
x 


24,120.7 
3,827.0 
6,388.6 

18,774.12 


2,379.0 


361.0 


% 
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TABLEAU 2. Commerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Manufacturers' sales Petroleum bulk tank plants 


Agents and brokers branches and truck distributors 


Agents et courtiers 


Succursales de ventes Dépôts et distributeurs de 
des fabricants produits pétroliers 


Number * Total sales Total sales Total sales 
of | and revenue, and revenue, and revenue, Genre de commerce 
establish- including sales establish- including sales establish- .including sales 
ments and excise taxes ments . and excise taxes ments and excise taxes 
Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes 
d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, 
blissements y compris les blissements y compris les blissements y compris les 
taxes de ventes taxes de ventes taxes de ventes 


et d'accise et d'accise et d'accise 


Provinces de l'Atlantique — suite 


Articles électriques — fin: 
Fournitures de montage électrique, matériaux de 
construction, appareils et équipement: 
4 1,378.0 - - eee wee Fournitures de montage électrique et matériaux 1 
de construction. 
1 x - - ae sae Appareils électriques et équipement ...... 2 
1 x - - sae see Autres spécialités électriques .......... . 3 
1 x - ~ eee «+. | Produits agricoles (matières brutes) . 4 
- - - - see eee Fleurs et plants de pépiniére 5 
- - - - nee see GTaÎn cece rec secre c rece ceceeceereesaerens 6 
Peaux, fourrures et laine: 
- - - - aes tae Fourrures brutes ... 7 
- - - - vee eee “ Peaux ess... 8 
_ - - - wee wee Laine et mohair ..,,.....,......sssssssessessrossse 9 
1 x - - wee eee Bétail ci | 10 
Autres produits agricoles (matières brutes): 
- - _ _ see wee Tabac (en feuilles) .........,,...,...,......s...... | 11 
- - - - eee bee Produits agricoles divers (matières brutes) .......| 12 
2 x - - aoe ... | Fournitures agricoles .,.,.,......u.eeceussresessneessee | 13 
1 x - - ate eee Fournitures agricoles (assortiment général) .........] 14 
1 x - - eae wee Provendes, foin et grain .......,..s...sscessseeseses | LS 
- - - - os aes Engrais chimiques et matériaux d'engrais chimi- 16 
ques (produits chimiques agricoles). 
_ ‘ - - - see eee Graines de semence ....,.,..........eseeeesecessmsess | 17 
- - - - wee aoe Etablissements de conditionnement de graines de 18 
semence, 
_ - - - eee vee Autres fournitures agricoles ...,........s.susse.ss | 19 
24 27,920.2 1? 79,732.5 | eee ...| Produits alimentaires (sauf l'épicerie) et tabac .,....] 20 
Confiserie, boissons gazeuses et tabac: 
4 x 2 x eee see Confiserie ..,.,...........sseseses 21 
4 x L x aoe see Boissons gazeuses . ss 22 
2 x - _ eee eae Cigares, cigarettes et tabac ...,.............,.... | 23 
Produits laitiers et avicoles: 
- _ _ _ wee tee Produits laitiers et avicoles (assortiment 24 
général). 
_ - - _ wee see Produits laitiers ......,..4...ssesosusssossesoss | 25 
- - _ _ tee wae Produits avicoles ...,,.,....+..s.esesseosossscve. | 26 
3 x 2 x wee vee Poisson et fruits de mer ....,,,..,..,,..,......s... | 27 
- - - - aoe see Aliments congelés ou glacés .,......,.,,...,,........ | 28 
Fruits et légumes (frais): 
3 x 3 x eee eee Fruita et légumes frais (assortiment général) .....| 29 
3 676.1 _ > eee wee Fruits (frais) . ss + | 30 
2 x 2 x tee wee Légumes (frais) co. ceeee ccc ceccreveececcnscsseesee| 31 
- - 6 62,289.3 nee eee Viandes et produits de la viande .,.........,,.......| 32 
2 x 1 x eae eae Produits alimentaires, sauf l'épicerie 33 
(assortiment général). 
1 x - - wee eee Autres produits alimentaires, sauf l'épicerie .......| 34 
2 x - - see -+»| Produits forestiers (sauf le bois d'oeuvre) ......,,.,, | 35 
2 x - - see see Bois à pâte ...........esessesserssesssses eo... | 36 


- | - - - see toe Autres produits foreatiers ..ccsccseserccerseecersees | 37 


No. 


wn 


Cn An 


28 


29 


37 
38 
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TABLE 2, Wholesale Trade, by Type of Operation and by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 ~ Continued 


Kind of business’ 


Atlantic Provinces — Continued 


Furniture and house furnishings .,,....,..,:...,4.. 


Furniture: 
Household furniture ............ 
Office furniture ....... 


House furnishings: 
Brooms and brushes ...,........ 
China, glassware, crockery and pottery 
Floor coverings ...,............,... 
Household linens, draperies, etc. . 
Other house furnishings .....:¢.cccesscccrvece 


Musical instruments and sheet music ....... 


General merchandise ...... 


Groceries and food specialties 


Groceries (general line) .,,....,....s.sssacssues 


Grocery specialties: 
Biscuits and other bakery products ........,.. 
Canned foods ,.,,...,....,......1. 
Coffee, ‘tea, spices and cocoa ... 
Flour ...,.......... 
Sugar ............., sovoorses 
Other grocery specialties ..... 


Hardware .......essossessesrerensenemesoseaensse 


Hardware (general line} .......,,.. 


Hardware (specialty line) ......,,..,..., 


Jewellery ....sssssssssssmeseecsveresesesemeseness 


Jewellery (general line) ........,.. 


Jewellery (specialty line) ...,.........0ss.... 


Watch materials, jewellers’ tools and supplies 


Leather and leather goods .......ccccrnecerevecnes 
Leather and leather goods (general line) ....... 


Leather and shoe findings ..........s.ssssssese 


Lumber and building materials (other than metal) 


Construction and building materials (other than 
metal or wood): 
Building materials (general line) . 
Glass ........ 
Paints, varnishes, lacquers and enamels . 
Paints, glass and decorators’ supplies 
Wallpaper ................ osseuse uress 
Insulation, siding and/or roofing materials .. 


Other specialty lines ...,,....,,: 


Lumber and millwork: 
Lumber ..,....... 
Lumber and millwork ....,........,..e...ss.e. 


Total, all establishments 
Total, tous établissements 
Number Total sales Number 
of and revenue, of 
establish- including sales ~ establish- 
ments and excise taxes ments 
Nombre Total des ventes Nombre 
d'éta- et recettes, d'éta- 
blissements y compris les blissements 
taxes de ventes 
et d'accise 
11,532.3 
3 x . 
5 2,223.6 
5 1,934.8 . 
6 6,465.4 . 
1 x + 
14 x 
147 291,734.3 see 
116 267 ,060.9 ve 
il 1,790.4 
8 5,231.0 . 
3 x 
9 x oe 
44 46,474.2 ve 
36 44,782.1 
8 1,692.1 os 
6 x 1 
4 x 
2 x oe 
6 458.4 .. 
2 x . 
& x 
205 103 613.2 + 
93 39,313.0 cee 
5 x tae 
5 482.1 we 
2 x 
4 1,578.7 
3 592.1 
39 12,579.3 …. 
54 42,893.6 oe 


Primary product dealers 


Commergant de produits 
primaires 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 

et d'accise 


Wholesale merchants 


.Grossistes 


Number. Total sales 
of and revenue, 
establish- including sales 
ments and excise taxes 


«Total des ventes 


Nombre 
d'éta- '. et recettes, 
blissements y compris les 


taxes de ventes 
et d'accise 


4 x 
5 1,934.8 
6 6,465.4 
1 x 
14 x 
123 242 422.7 
100 229 423.9 
8 455.8 
5 x 
2 x 
8 8,271.1 
36 43,937.2 
30 x 
6 x 
5 1,304.3 
4 x 
1 x 
6 458.4 
2 x 
4 x 
187 85 523.9 
86 x 
4 459.7 
4 x 
1 x 
4 1,578.7 
3 592.1 
34 x 
51 40,665.9 
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TABLEAU 2. Commerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Agents and brokers 


Agents et courtiers 


Number 
of 
establish- 

ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


22 
16 


1t 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


$'000 


1,087.6 


x 


37,637.0 


Manufacturers' sales 


branches 
Succursales de ventes 
des fabricants 


Number Total sales 
of and revenue, 
establish- including sales 
ments and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 
.y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


$'000 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
1 x 
7 x 
2 x 
1 x 
1 x 
1 x 
2 x 


Petroleum bulk tank plants 
and truck distributors 


Dépôts et distributeurs de 
produits pétroliers 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


$ "000 


Genre de commerce 


Provinces de l'Atlantique — suite 


Meubles et ameublement de maîson .,,,.......e-ssnonseus 


Meubles: 
Meubles de maison cececcsccsccccrscssecsnconsencens 
Meubles de bureau .. 


Ameublement de maison: 
Balais et brosses .............necsressoseevossesss 
Porcelaine, verrerie, falence et poterie .u...seosse 
Couvre-planchers sssccsscsccccsavcocesness 
Toiles, tentures, etc., ménagères . 
Autre ameublement de maison ....,...essesssesesss 


Instrument de musique et musique en feuilles ...,.,.,.. 
Marchandise générale ,,.......nessssesssenenenenossesee 


Épicerie et spécialités alimentaires ., sonores 
Épicerte (assortiment général) ..scccacccerncecscucce 


Épicerie spécialités: 
Biscuits et autres produits de la boulangerie ..... 
Aliments en CONS@rvVe ...scecsoososeoessssne 
Café, thé, épices et cacao 
Farine .. 
SUCTE sessseerves 
Autres spécialités .......sssosee 


Quincaillerie .,....sessessscssnasssmecsnoneneneessnens 
Quincaillerie (assortiment général) ...,..........e 


Quincaillerie (spécialités) cocccccvccsccccvescvesoce 


Bijouterie ......esensosonoenseseomeosseossvonueesses 
Bijouterie (assortiment général) ..........sesonosone 
Bijouterie (spécialités) ...........sssssossmmuseuse 


Fournitures d'horlogerie, outils et fournitures de 
bijoutier. 


Cuir et articles en CULE .....sssssecrssossconsassssoes 
Cuir et articles en cuir (assortiment général) ...... 


Cuir et créplns ciccsccccccccccccnccesccssccesceseces 


Bois d'oeuvre et matériaux de construction (autres 
qu'en métal). 


Matériaux de construction (autres qu'en métal ou en 

bois) : 

Matériaux de construction (assortiment général) ... 
VIETE ss sorneonmensssoeneennenenenssensensenee 
Peintures, vernis, laques et émaux ....s..ecssee 
Peintures, vitre et fournitures de décorateur . 
Papier-tenture 2. cccccccccncrsccercenesescencousens 
Isolants, matériaux à revêtement de murs et (ou) à 

toiture. 
Autres spécialités .... sers sosvonssssscoseuns 


Bois d'oeuvre et travaux d'atelier de charpente: 
Bois d'oeuvre ceceoccsvccscccnecccccecccseccoeusess 
Bois d'oeuvre et travaux d'atelier de charpente ... 


wn 


œunuEz 


10 


24 


26 
27 
28 


37 
38 


ours 


34 


36 


TABLE 2. Wholesale Trade, by Type of Operation and by Kind of Business, for 


Kind of business 


Atlantic Provinces — Continued 


Machinery, equipment and supplies ......,.,.....,. 


Commercial machinery, equipment and supplies: 


Commercial refrigeration equipment and 
supplies. 

Hotel and restaurant equipment and supplies 
(non-food). 

Office machines and equipment 

Store machines and fixtures .......,,,. 

Other commercial machinery and equipment ..... 


Construction machinery and equipment, new and 
used. 


Farm machinery and equipment .. 


Industrial machinery, equipment and supplies: 


Industrial machinery, equipment and supplies 
(general line). 

Belting, hose, packing and mechanical rubber 
goods. 

Packaging, wrapping, canning and bottling 
machinery. 

Metal working machinery .. 


Mining machinery, equipment and'supplies ..... 

Oil-well and oil-refining machinery and 
equipment. 

Power-house and power-transmission equipment 

Printers' and lithographers' machinery, 
equipment and supplies. 

Textile machinery, equipment and supplies .... 

Miscellaneous industrial machinery, equipment 
and supplies. 

Used machinery 


Professional equipment and supplies: 


Church equipment and religious goods ......- 

Dentists’ equipment and supplies .... 

School equipment and supplies .. 

Scientific and laboratory equipment and. 
supplies. 

Surgical, medical and hospital equipment and 
supplies. 

Other professional equipment and supplies .... 


Service equipment and supplies: 


Barber and beauty salon equipment and supplies 


Fire protection equipment and supplies ....... 


Janitors' equipment and supplies.......,.,.... 

Laundry and dry cleaners' equipment and 
supplies. 

Motion picture apparatus and supplies ........ 

Other service equipment and supplies ........- 


Transportation equipment and supplies: 


Aircraft and aeronautical equipment and 
supplies. 

Marine equipment and supplies .. 

Railroad equipment and supplies ..... 

Other transportation equipment and supplies .. 


Total, al 


Number 
of 


establish- 
ments 


Nombre | 
d'éta- 
blissements 


337 


102 


En ps Un 


FUN 
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1 establishments 


Total, tous établissements 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 

et d'accise 


174,334.7 


64 633.4 


24 922.9 


11,582.0 
x 


Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Primary product dealers 


Commergant de produits 
primaires 


Number 
of 
establish- 

ments. 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


Total sales 

and revenue, 
including sale: 
and excise tax. 


Total des vent: 
. et recettes, 
y compris les 
taxes de vente 

et d'accise 


Number 
of 
8 establish- 
es ments 


es Nombre 

d'éta- 
blissements 
8 


nm 304 


we 


SU NN 


see _ 23 


Wholesale merchants 


Grossistes 


> Total sales, — 


and revenue, 
including sales. 
and excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 
y compris les 


. taxes de ventes 


et d'accise ~ 


157,266.5 


19,249.6 


25,792.1 


1,284,0 


x 
x 
1,951.5 
x 


12,509.3 


1,290. 


OX X 


562.8 


98.8 


8,595.2 
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TABLEAU 2. Commerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Manufacturers' sales Petroleum bulk tank plants 


Agents and brokers branches and truck distributors 


Agente et courtiers 


Succursales de ventes Dépôts et distributeurs de 
des fabricents produits pétroliers 


Number Total sales Number F Total sales Number Total sales 
of and revenue, of and revenue, of and revenue, Genre de commerce 
establish- including sales establish- including sales establish- including sales 
ments and excise taxea ments and excise taxes ments and- excise taxes 
Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes 
d'éta- et recettes, d'éta- -et recettes, d'éta-: et recettes, 
blissements y compris les blissements y compris les blissements y compris les 
taxes de ventes taxes de ventes taxes de ventes 
et d'accise et d'accise et d'accise 
$'000 $'000 $'000 
Provinces de l'Atlantique — suite 
21 5,068.5 12 11,999.7 eae ... | Machines, équipement et fournitures ...scccscecrcecvecs 
Machines, équipement et fournitures pour le commerce: 
- - - - see eee Equipement et fournitures de réfrigération pour le 
commerce. 
- - - - wae eae Equipement et fournitures (non alimentaires) 
d'hôtel et de restaurant, 
2 x 2 x eae vee Machines et équipement de bureau .,....e.eesvsounes 
1 x - - wee vee Machines et ameublement de magasin .eccssoeess 
- - - - soe eae Autres machines et équipement pour le commerce .... 
1 x - - see vee Machines et équipement de construction, neufs et 
. usagés. 
3 x 1 x see eee Machines et équipement agricoles ..csccoverecacaceere 
Machines, équipement et fournitures industriels: 
& 1,085.9 - - wee toe Machines, équipement et fournitures industriela 
(assortiment général). 
- — - - see eae Courroies, boyaux, garnitures et articles en caout- 
chouc mécaniques. 
- - 1 x aoe eee Machines à empaqueter, à emballer, à mettre en 
conserve et à embouteiller. 
- - 1 x ee tee Machines à travailler Les métaux weccccsccccccceoer 
- _ - - nee wee Équipement pour la manutention des matériaux . 
- - - - ane see Machines, équipement et fournitures de mines ...... 
- - - - see eee Machines et équipement de puits de pétrole et de 
, vaffinage du pétrole. 
- - 1 x see eae Équipement de station et de transmission électrique 
- - 1 x wee eae Machines, équipement et fournitures d'imprimerie et 
de lithographie. 
- - - - eee see Machines, équipement et fournitures de textiles ... 
4 x 1 x nae eee Machines, équipement et fournitures industriela 
divers. 
_ - - _ wee tae Machines industrielles, usagées ..,,.....ssssossucss 
Equipement et fournitures professionnels: 
- - _ _ tee tee Équipement d'église et articles religieux ...,..... 
- _ 1 x eee eee Équipement et fournitures de dentiste .. 
- - - _ de tee Équipement et fournitures d'école .cssecscosesevees 
1 x - _ vee ees Equipement et fournitures scientifiques et de 
laboratoire. 
1 x - - vee aoe Equipement et fournitures chirurgicaux, médicaux et 
d'hôpital, 
- - 1 x wee wee Autres équipements et fournitures professionnels 
Équipement et fournitures de service: 
- - - - wee sae Équipement et fournitures de salon de barbier et 
, de coiffure. 
1 x - - ee wae Equipement et fournitures de protection contre les 
incendies. . 
- - _ _ eae wee Equipement et fournitures de conciergerie ...s.seee 
- _ _ _ aoe bee Équipement et fournitures de blanchissage et de 
dégraissage. 
_ - ~ _ eee aes Appareils et fournitures de cinéma ..,........eeosos 
1 x _ _ aes tee Autres équipement et fournitures de service ..,...., 
j Matériel et fournitures de transport: 
( 
_ _ - _ aoe Lu Avions et matériel et fournitures d'aéronautique 
1 x 1 x ee ‘wae Matériel et fournitures de marine ......,,......,.e 
1 x Ll x vee oe Matériel et fournitures de chemin de fer .. 


- - _ _ ase . Autres matériel et fournitures de transport ....... 


aus 


whoop 


a 


14 


21 


22 
23 
24 
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TABLE 2. Wholesale Trade, by Type of Operation and by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Number 
of 


Kind of business 


ments 


Nombre 
d'éta- 


Atlantic Provinces — Concluded 


Metals and metal work 


Iron and steel (general line) . 

Sheet metal and metal work .. 

Structural steel ....... . 

All other metals and metal work (except non- 
ferrous products}. 

Non-ferrous metals and metal work 


Paper and paper products 


Fine papers . ons 
Newsprint ...c.ssssss.sus sees 
Paper and paper products (general line) ........ 
Stationery and stationery supplies :. 
Wrapping paper and paper bags ... 
Other paper and paper goods 


Petroleum and petroleum products ... 


Plumbing, refrigeration and heating equipment and 
supplies. 


Air-conditioning and ventilating equipment ..... 

Cooling and refrigeration equipment and supplies 
(non-electric). 

Heating equipment and supplies .. 

Plumbing equipment and supplies ......-... 

Plumbing and heating equipment and supplies 
(general line). 


Waste materials (including scrap metal) .......... 


Junk and scrap (general line) . 
Scrap metal ..,..,....,,. 
Waste materials (other than scrap metal) ....,., 


Other kinds of business ... 


Books, periodicals and newspapers .... 
Optical goods ..... 
Containers, except wood, paper or glass ........ 


Textiles and textile materials (other than dry 
goods): 


Cordage and twine ........ 
Other textile and textile materials (other 
than dry goods). 


Second hand goods (except machinery and 
automotive). 


Miscellaneous kinds of business (n.e.8.) 


blissements 


Total, all establishments 


Total, tous établissements 


establish- 


29 


136 


81 


16 


85 


Primary product dealers 


Commerçant de produits 
primairés 


Total sales ‘ Number Total sales Number 


and revenue, of. and revenue, of 
including sales establish- including sales establish- 
‘and excise taxes ments and excise taxes ments 


Total des ventes Nombre Total des ventes Nombre 
et recettes, d'éta- et recettes, d'éta- 
y compris les blissements y compris les blissements 


taxes de ventes 
et d'accise 


taxes de ventes 
et d'accise 


5,682,.1 
15,767.6 eee eee 23 
x tee . 1 
x on i & 
3,408.0 . . 13 
x . os 3 
x . 2 
320,473.3 see nee - 
36, 848.0 eee 37 
x . a 1 
x ane eae 6 
16,318,2 eee see 7 
16,239.1 eee eee 23 
19,736.6 aoe see 80 
1,901.5 tae eee 16 
x vee vee 60 
x see nee 4 
27,353.4 see see 69 
x oe tee 3 
x 
3,965.8 
7,998.6 


Wholesale merchants 


Grossistes 


Total sales 
and revenue, 


‘including sales 


and excise-taxes 


Total des ventes 
et recettes, 

y compris les ; 

taxes de ventes 

et d'accise 


18,611.9 


2,277.5 
x 
11,653.8 


22,530.6 


3,965.8 


7,207.7 


Agents and brokers 


Agents et courtiers 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blisaements 


- 89 - 


TABLEAU 2. Commerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce, Canada et. régions économiques, 1966 — suite 


Total sales 
and revenue, 


including sales : 


and excise taxes 

Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 
et d'accise 


Manufacturers‘ 
branches 


sales 


Succursales de ventes 
des fabricants 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


Petroleum bulk tank plants 
and truck distributors 


Dépdts et distributeurs de 
produits pétroliers 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 


Genre de commerce 


Total des ventes 
et recettes, 
y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


Provinces de l'Atlantique — fin 


L .. | Métaux et ouvrages métalliques ...,...esssvsansooossese 


- Fer et acier (assortiment général) ..ssssssosnnonese 
1 . Tôlerie et ouvrages métalliques . 
- . Acier de construction ss.ccsssesssnsconsescescecseses 


- Tout autres métaux et ouvrages métalliques (sauf les 
produits non ferreux). . 
- Métaux et ouvrages métalliques non ferreux .......... 


2 oe Papier et articles en papler ...essssessesmerounsusnsse 


- Papiers fins cessrerrccccsecvccesccncnessessseeseeses 

_ eu Papier journal ........sssocesssocesuunmessesesssesse 

_ wee Papier et articles en papier (assortiment général) .. 

_ woe Papeterie et fournitures de papeterie .....esssorssse 
1 we Papier d'emballage et sac en papier 


1 . . Autres papier et articles en papier .... 


- 320,473.3 | Pétrole et dérivés .......e.ssvossvessoroeonenmenueses 


8 ae 


Équipement et fournitures de plomberie, de réfrigé- 
ration et de chauffage. 


1 . Equipement de climatisation et de ventilation ...... 
- Équipement et fournitures de refroidissement et de 
réfrigération (non électriques). 
2 Équipement et fournitures de chauffage ....seesecere 
3 1,431.8 Équipement et fournitures de plomberie .....ssessess 
2 x Équipement et fournitures de plomberie et de 
chauffage (assortiment général). 


1 . Matières de rebut (y compris déchets métalliques) ..... 
- . Rebuts et déchets (toutes sortes) ..se.sssonsneosses 
~ Déchets métalliques sccccesscssceccvcccccsscssvccese 


1 Matières de rebut (autres que déchets métalliques) . 


16 Autres genre de commerce .....ssmssossesssesssssssesse 


- . . Livres, périodiques ét journaux ,...,,..s..ossseseeee 
~ : Articles d'optique ....s..sssserresssssssnnenanuneses 
- on Contenants, sauf en bois, en papier ou en verre .,.... 


Textiles et matières textiles (autres que mercerie): 
- Cordages et ficelle wececenencccerooscvcuneevcccees 
- Autres textiles et matières textiles (autres que 


mercerie). 


2 Marchandises usagées (sauf machines et pièces 
d'automobiles). 


14 . Divers genres de commerces (n.c.a.) ..s.sssessonve 


u & & nn 


a 


lé 


15 


16 
17 


18 
19 
20 
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TABLE 2. Wholesale Trade, by Type of Operation and by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Kind of business 


Quebec 


Total, all establishments .....,..,,.,.,,.,44 


Amusement, sporting and photographic goods ....... 


Amusement and sporting goods: 
Sporting goods ( general line) ....,..,.,.,,., 
Toys, novelties and fireworks .., . 
Other amusement and sporting goods .......++.. 


Photographic equipment and supplies .......,..,. 


Automotive ..,,,...s.essescsessesnssossosenessense 


Automotive equipment, parts and accessories: 


Tires and,tubes ,...... 
Other automotive equipment .. 
Automotive parts rebuilders ... 


Motor vehicles ...,.......4..,,.s.svoveeeseuss 


Beer, wine and distilied spirits 


Chemicals, drugs and allied products .,......,,,,.. 
Industrial chemicals ..scesesessscsecescrecenence 


Drugs and drug sundries: 
Drugs and drug sundries (general line) ....... 


Drugs and patent medicines (specialty lines) 
Drug sundries ....,,...,.......esssssssssoeues 


.Soaps and toilet preparations 


Other chemicals, drugs and allied products ..... 


Coal and coke 


Dry goods and apparel] ..,,,..,,,,..,..,........ 


Clothing and furnishings: 
Clothing and/or furnishings (general line) ... 
Clothing, men’s and boys' .,..,,........,, 
Furnishings, men's and boys’ ... 
Work clothing .....,,.,.,...,: 
Clothing, women's .,,..........4..,. 
Hosiery, underwear and other women's apparel 
and accessories. 

Furs and fur clothing ..,..,.,....4.ssssssese 
Millinery and millinery supplies .....,..,,,.: 
Shoes and other footwear ..,..,.,.,.........., 


Dry goods (general line) .,.......,,,,....... 


Piece goods .,,.,..,,.. ess esosovoseuossves 
Other dry goods: 
Notions PE 
Miscellaneous dry goods (n.e.c.) ..,....,.4... 


Electrical goods ...,....,,.......ssessesousssuesse 
Electrical merchandise (general line) ........,. 


Household electrical appliances: 
Electrical appliances (general line) ......... 
Radios and television sets and equipment ..... 
Other household electrical appliances 
(specialty lines). 


Number 
of 
establish- 

ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


166 


Total, all establishments 


Total, tous établissements 


Total ‘sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 


Total. des ventes 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 

et d'accise 


7,791,873.1 


78,879.4 


10,579.0 
42,018.7 
12, 966.7 


13,315.0 
361,703.9 


187,814,7 
35,159.3 
4,215.9 
x 


x 
118,090,9 


246,526.1 
94,992.8 
19,472.6 


87,772.8 
8,474.8 


x 


567,702.2 


82,251.4 
x 
10,363.3 
x 
36,597.46 
21,308.5 
18,981.9 
6,041.6 
37,355.2 
138,432.9 
161,226.6 
16,893.0 
32,519,9 
295,949.4 
69,771.0 


7,401.6 
61,405.1 


15,149.5 


Primary product dealers 
Commergant dé produits 
primaires 
Number Total sales Number 
of . and revenue, of 
establish- . including sales establish- 
ments and excise taxes ments 
Nombre Total des ventes Nombre 
d'éta- et recettes, d'éta- 
blissements y compris les blissements 
taxes de ventes 
et d'accise 
223 156,843.4| . - 7,152 
eee tee 150 
see eee 27 
sae aes 68 
eee see 34 
eee eee 21 
aes tee 510 
eee wee 385 
see eee 51 
eee a. 16 
soe eee 4 
see see 54 
see nee 106 
eee see 266 
eee aes 94 
eee ane 22 
tee wee 44 
vee eae 17 
sae vee 57 
eae eee 32 
sae aoe 12 
eee eee 654 
see wee 79 
ee eee 13 
wee ee 17 
tee aoe 2 
wee eee 27 
eee .. 48 
see vee 46 
vee see 26 
oe wee 44 
see eae 129 
see ee 142 
eae tee 47 
see vee 34 
eae see 300 
see see 36 
aoe one 12 
vee see 87 
ee eee 18 


Grossistes | 


Wholesale merchants 


Total sales 
‘and revenue, 
including sales 
and excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 
y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


5,336,736,1 
68,464,8 


8,768,8 
34,542,9 
x 


x 
273,479,2 


155,790.7 


x 
4,215.9 
K 


78,928,2 
78, 680.2 


207 ,508.7 
74,535.8 
x 


79,517.0 
x 


16, 668.6 


14,583.7 


397 ,146,5 


59,865.4 
3,758,5 
6,436.1 

x 

11, 340.5 

x 

17,172.8 
5,141.4 

21,090.3 

113,655.1 
108,728.4 
16,069.1 
17,135,2 
232,679.9 

36,656.8 
7,401.6 

48,405,7 


12,283,7 
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TABLEAU 2. Commerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Manufacturers’ sales 
branches 


Petroleum bulk tank plants 
* and truck distributors 


Agents and brokers 


Agents et courtiers 


Succursales de ventes 
des fabricants 


Dépôts et distributeurs de 
produits pétroliers 


Number A Number Total sales Number Total sales 


Total sales 
of and revenue, of and revenue, of and revenue, Genre de commerce 
establish- including sales establish- including sales establish- including sales 
. ments - and excise taxes ments and excise taxes ments, -| and excise taxes 
. Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes 
d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, 
blissementa y compris les blissements y compris les blissements y compris les 
taxes de ventes taxes de ventes taxes de ventes 
et d'accise et d'accise et d'accise 
Québec 
570 769,166.5 122 768 ,877.9 760, 249.2 Total, tous les établissements 1 
15 x 1 Articles de récréation de sport et photographiques ..,. 2 
Articles de récréation et de sport: 
5 1,810,2 - aoe Articles de sport (assortiment général) ,.,........ 3 
8 7,475.8 — eae Jouets, nouveautés et pièces pyrotechniques . 4 
1 x - Autres articles de récréation et de sport ........ 5 
1 x 1 Équipement et fournitures photographiques ....,..,...| 6 
8 11,796.9 10 Automobiles sens see ensesreuureseeseeeeeerenersenses 7 
Équipement, pièces et accessoires d'automobiles: 
6 x 2 see Pièces et accessoires d'automobile ... seeseece | 8 
- - 2 x ane eee Pneus et chambre À air ....,....... 9 
- - - - one woe Autres équipements pour automobile ... us. 10 
- - - - see eee Reconstructeurs de pièces d'automobile ............] 11 
2 x 6 48,102.2 aoe eee Véhicules automobiles ........,.,.,,.,,........s... | 12 
il x 5 x wae ...| Bière, vin et spiritueux distillés .....,......,,......4. | 13 
18 17,663,9 14 21,353.5 wee ... | Produits chimiques, drogues et produits assimilés .....| 14 
7 5,581.7 10 14,875.3 eee wee Produits chimiques industriels ....,..,,.,,.,,..,.,,, | 15 
Drogues et articles divers de pharmacies: 
3 x - - aoe wee Drogues et articles divers de pharmacies 16 
(assortiment général). 
1 x 3 x aes wee Drogues et médicaments brevetés (spécialités) ..... | 17 
1 x - - ae aoe Articles divers de pharmacies .,,.....,..,..., .| 18 
2 x 1 x ene woe Savons et préparation de toilette ......,,,,.,,,..,.. | 19 
4 x - | - nae wee Autres produits chimiques, drogues et produits 20 
‘ connexes. 
- - - - wee ... | Charbon et Coke ....,..,,.,,.,.....,..,.......seusesse | 21 
196 145,212.3 8 25,343.4 wee wee | Mercerie et habillement .,.,,.4....4sesseossesscsessese | 22 
Vêtements et fournitures: 
25 22,386,0 - - wee vee Vêtements et (ou) fournitures (assortiment général) | 23 
6 x - - ase toe Vetements pour hommes et garçons ...,...,,,..,.,.,.. | 24 
7 3,927.2 = - eee sae Fournitures pour hommes et garçons ,............... | 25 
1 x - - see eee Vêtements de travail ......,..............,...4.... | 26 
24 23,256.9 - - nee eee Vêtements pour femmes ..... cee seve eter neces cerncen | 27 
5 3,705.2 1 x sae eee Bas, sous-vétements et autres accessoires pour 28 
fermes. 
6 x 1 x eee ees Fourrures et vêtements de fourrure ........,......., | 29 
6 900,2 - - wee eee Articles de modes et garnitures ...... . | 30 
10 x 2 x eee Souliers et autres chaussures ............0e.e...e | 31 
39 x 2 x see one Mercerie (assortiment général) ....,.,.,..,...,..,,.. | 32 
54 x 1 x see one Marchandises À la plèce ..............scessssescesse | 33 
Autres merceries: 
3 x 1 x vee eae Articles de fantaisie ....,...,....,.........0.. | 34 
10 15,384.7 - _ ane tae Mercerie diverse, NCA, sesessesonsvessonseseseuse | 35 
25 15,073,8 7 48,195.7 eee wee] Articles électriques ...,..ssscsesssssssessouseseuesece | 36 
1 x 2 x wee eee Articles électriques (assortiment général) .......... | 37 
Appareils électro-ménagers: 
— - - - … see Appareils électriques (assortiment général) ....... | 38 
6 x 2 x ee see Appareils de radios et de télévision et équipement | 39 
2 x i x eee toe Autres appareils électro-ménagers 40 


(spécialités). 
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TABLE 2. Wholesale Trade, by Type of Operation and by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Due 


Kind of business 


Quebec — Continued 


Electrical goods — Concluded: 


Electrical wiring supplies, construction mate- 
rials, apparatus and equipment: 
Electrical wiring supplies and construction 
materials. 
Electrical apparatus and equipment ........... 
Other electrical specialties 


Farm products (raw materials) 
Flowers and nursery stock .. 
Grain ...,. Peer eeeae ere 


Hides, skins, raw furs and wool: 


Raw furs ..,.,..,....... sous séresre 
Hides and skins . ou... 
Wool and mohair ........ ‘ . ve eeone 
Livestock ......... sos Denar e neon neta naenne 


Other farm products (raw materials): 
Tobacco (leaf) ............,............. su. 
Miscellaneous farm products (raw materials) .. 


Farm supplies ..,.,.........,......,,....44. ous. 
Farm supplies (general line) ... 
Feed, hay and grain .......,..,, 
Fertilizers and fertilizer material (agricul- 

tural chemicals), 
Seeds .... 
Seed processing plants .......,,.,. 


Other farm supplies ..,...,......,..... ss 


Food products (except groceries) and tobacco ..... 


Confectionery, soft drinks and tobacco: 
Confectionery .....,......., os. 
Soft drinks ...... oe 


Dairy and poultry products: 
Dairy and poultry products (general line) 


Dairy products ........... 
Poultry products ,,.....,,. 


Fish and sea foods ,...... seas 


Frozen or frosted foods ....,,.............. seas 


Fruits and vegetables (fresh): 
Fruits and vegetables, fresh (general line) .. 
Fruits (fresh) 
Vegetables (fresh) ..... 


Meats and meat products ........ See rr 
Food products except groceries (general line) .. 


Other food products except groceries 


Forest products (except lumber) ........,.,,.,..., 


Pulpwood ....... 


Other forest products .,.,........,. 


Total, all establishments 


Total, tous établissements 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


Total sales 
and revenue, 

including sales 
and excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 
y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


93, 638.5 
23,067.3 
25,516.4 


351, 281.6 
3,675.0 
254, 240.1 


22,591.9 
24,489,3 
x 


42,429,9 


67,270,9 
15,744,3 
37,953.7 

x 


5,967.6 


983,391.2 


38,399.9 
3,300.2 
193,057.5 
10,844,5 


101,928,1 
87,597. 


19,345.0 


17,466.0 


193,310.1 
30,454,1 
17,341.2 

278,731.6 
17,485.6 


14,150.2 


26,485 .3 


22,565.8 


3,919.5 


Primary product dealers 


Commergant de produits 
primaires 


Number 
of 
establish- 

ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


34 


26 


Total sales 
and revenue, 
including sales’ 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 
y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


39,720.1 
868.7 


x 


27,782.9 


x 
x 
330.3 


1,075.9 


94,134.3 


x 


4,987.1 


38,425.2 
x 
x 


x 
20,074.4 


x 


Wholesale merchants 


Grossistes 


Number 
of 
establish= 

ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 


Total des ventes 


et recettes, 
y compris les 
taxes de ventes 

et d'accise 


85,001.5 


23,067.3 
19,863,3 


270,365.4 
2,806.3 
x 


x 
14,136.6 
x 


5,209.5 


65,271.1 
15,168.5 
37,623.4 

x 


4,891.7 


x 


759,898 ,3 


x 
2,620.8 
191,148.5 


x 


x 
33,539.1 
8,173.8 


x 


119,900.7 
20,721.4 
10,431.7 

226,351,5 
12,840.2 


9,540.6 


3,997.8 
2,491.4 


1,506.4 


TABLEAU 2. 


Agents and brokers 


Agents et courtiers 


Number 
of 
establish- 
menta 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


10 


wan 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 
y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


$'000 


8,637.0 


41,196.1 


x 


9,437.5 


65,829,0 


34,984,2 
x 
x 


x 


Succursales de ventes 
des fabricants 


Number 
of 


establish- 


ments 
Nombre 
d'éta- 


blissements 


Manufacturers' sales 
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Petroleum bulk tank plants 
and truck distributors 
Dépôts et distributeurs de 
produits pétroliers 


branches 


Total sales 
and revenue, 


Total sales 
and revenue, 

including sales 
and excise taxes 


establish- 
ments 


taxes de ventes 
et d'accise 


et d'accise 


$'000 $'000 
2 x tee 
8 63,529.6 eee 
2 x eee 
2 x see 
3 x eee 
1 x vee 
t x tee 
1 x aes 


Commerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce, Canada et régions 


including sales 
and excise taxes 


Total des ventes Nombre Total des ventes 
et recettes, d'éta- et recettes, 
y compris les blissements y compris les 


taxes de ventes 


4. 


économiques, 1966 — suite 


Genre de commerce 


Québec — suite 
Articles électriques — fin 


Fournitures de montage électrique, matériaux de 
construction, appareils et équipement: 
Fournitures de montage électrique et matériaux 

de construction. . 


Appareils électriques et équipement . . 
Autres spécialités électriques ..ceccercocecesverrves 


Produits agricoles (matières brutes) ......,.,.,,.,.... 
Fleurs et plants de pépinière ... 
Grain ..........essesseess 


Peaux, fourrures et laine: 
Fourrures brutes ... 
Peaux ........... 
Laine et mohair 


Bétail .... 


Autres produits agricoles (matières brutes): 
Tabac (en feuilles) .........,...4.... sous 
Produits agricoles divers (matières brutes) -.....: 


Fournitures agricoles ....... 
Fournitures agricoles (assortiment général) . 
Provendes, foin et grain ............sess 
Engrais chimiques et matériaux d'engrais chimi- 
ques (produits chimiques agricoles). 

Graines de semence ..,,..,,.,..,....sessosssssuseure 
tablissements de conditionnement de graines de 
semence. 

Autres fournitures agricoles ..,.,,....,.....s...ses 


Produits alimentaires (sauf l'épicerie) et tabac ...... 


Confiserie, boissons gazeuses et tabac: 
Confiserie ......,.,,.....s.sssssesssessensesesses 
Boissons gazeuses ..,......, 
Cigares, cigarettes et tabac ..,,,4,...s.seessuveus 


Produits laitiers et avicoles: 
Produits laitiers et avicoles (assortiment 
général}. 
Produits laitiers .... 
Produits avicoles ... 


Poisson et fruits de mer ...... 


Aliments congelés ou glacés ..... 


Fruits et légumes (frais): 
Fruits et légumes frais (assortiment général) ..... 
Fruits (frais) ......- 
Légumes (frais) ..,..............es.csossesssessse 


Viandes et produits de la viande ..,..,.,...,.,...... 


Produits alimentaires, sauf l'épicerte 
(assortiment général). 
Autres produits alimentaires, sauf l'épicerie ....... 


Produits forestiers (sauf le bois d'oeuvre) 


Bois À pâte .,.....ssseessoceessnmnseeeesssseesrese 


Autres produits forestiers ....,,...: 


NO 


aut 


34 


35 
36 


37 
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TABLE 2. Wholesale Trade, by Type of Operation and by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Total, all establishments Primary product dealers Wholesäle mérchanté: 
Total, tous établissements Commergant de produite Grossistes ‘ 
e L . primaires 
oe at a Ke nt . 
Lu Number - Total sales Number Total sales Total sales ; à 
Kind of business of and revenue, of and revenue,. : 2 and revenue, .. 
establish- including sales establish- including sales,, | establish- including sales 
ments and excise taxes _ ments and excise taxes ments and excise taxes 
— — 7 — — - —- Joe = 4 
Nombre . Total des ventes Nombre Total des ventes Nombre .,_ : Total des ventes 
d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, d'éta- -et recettes, 4 
blissements y compris les blissements y compris les blissements y compris les 
taxes de ventes taxes de ventes | taxes de ventes 
et d'accise “et d'accise et d'accise 
Quebec = Gontinied 
, | 
1 ,] Furniture and house furnishings ....,.,...,,...,.. 239 168,298.4 eee see 216 |. _ 149,349.3 
Furniture: 
2 Household furniture .................sseeeses 47 38,390.4 eae vee : 40 35,172.7 
3 Office furniture ........., 41 16,102.5 cee eee “ 39 i x 
> House furnishings: . | | | : vos 
4 Brooms and brushes .......+..- 5 x see vee 5 . x 
5 China, glassware, crockery and pottery . 43 25,486.8 oes 40 © .23,420,9° 
6 Floor CoveringS ..4..eccssecervccsrens ae 53 58,670.4 wee 46 à x 
7 Household linens, draperies, etc. . . 27 21,467 .6 see aes 24 : x 
8 Other house furnishings ........,............. 16 x eee eee 15 2,636.3 
9 Musical instruments and sheet music ......,..... 7 3,930.3 tee eee 7 3,930.3 
10 |General merchandise .........,,.........e.sessoues 58 x tee tee 57 + 47,342.1 
11 |Groceries and food specialties ......,.,......,4.. 303 841,535.2 eee aoe 265 716,046.3 
12 Groceries (general line) ....................... 195 667,225,4 aes ane 177 625,744,5 
Grocery specialties: 
13 Biscuits and other bakery products .....,.,,.. 32 24,068 .1 oes eae 27 10,974.3 
14 Canned foods .,,,...,..,u.ss....se oe 22 45 ,164,9 eee eae 16 35 ,860,2 
15 Coffee, tea, spices and cocoa .. aoe 15 11,297.0 vee see 15 11,297.0 
16 PLOUL esse seesesososeseense 4 x ee a 3 x 
17 Sugar ..........e...se..e 4 x mn tae - 1 _ x 
18 Other grocery specialties .....,,...+....,0.. 31 29,407.2 ose wee 26 » , 23,891,4 
19 [Hardware 4,2... esse 163 152, 647.8 vee wee 145 142,585.9 
20 Hardware (general line) ....cessecsenceccoennees 108 126,428 .6 see ane 99 120,045.1 
| 21 Hardware (specialty line) ....,...ose.e..sssse 55 26,219.2 ae see 46 22,540,8 
, . 
22 | Jewellery ...,....esssssssesssrossseeresseeseces 122 31,690.7 vee sae 117 29,466.9 
23 Jewellery (general Line) ..,.....,...,.....ssc. 63 x eee | 62 13,297.2 
24 Jewellery (specialty line) ....ssccuccececescees 48 x wee wee 46 | 12,631.7 
25 Watch materials, jewellers’ tools and supplies - li x wee see 9 3,538.0 
26 | Leather and leather goods .,,.,,,.,.,......,,..... 54 22,149.0 see ee 42 11,641.6 
27 Leather and leather goods (general line) ....... 33 14,970.2 see vee 23 x 
28 Leather and shoe findings. ............s..s.s.ses 21 7,178.8 aoe aoe 19 x 
29 | Lumber and building materials (other than metal) 789 531,558.4 aoe eee 766 461,027 .6 
Construction and building materials (other than , 
metal or wood): 
30 Building, materials (general line) ,.,....,,... 256 x aoe aes 254 . °131,753.3 
31 Glass ee ee er 44 20,097.9 see eee &t 9,314.9 
32 Paints, varnishes, lacquers and enamels . . 30 8,467.4 one see 26 2 3,222.6 
33 Paints, glass and decorators' supplies . we 9 x eae eee 8 i 1,970.0 
34 Wallpaper oo. cccee ees ce cree cccerseencvesenees 2 x | ose eee 2 x 
35 Insulation, siding and/or roofing materials .. 17 45,033.2 eee eee 14) * x 
36 Other specialty lines ................seeoooss 53 22,892.8 eee eee 51 x 
Lumber, and millwork: : 
37 Lumber s.sssssssscossunssresssenesssesenunnsse 166 127,625.8 see see 162 x 
38 Lumber and millwork .... 212 165,557.7 sae vee 208 x 
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TABLEAU 2. Commerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce, Canada et régions’ économiques, 1966 — suite 


Manufacturers' sales 


branches 


Petroleum bulk tank plants 
and truck distributors 
Dépôts et distributeurs de 

produits pétroliers 


Agents and brokers 


Succursales de ventes 


Agents et courtiers 3 
des fabricants 


Number Total sales Number Total sales Number Total sales 
of and revenue, of and revenue, of and revenue, Genre de commerce 
establish- including sales establish- including sales establish- including sales 
mente and excise taxes ments and excise taxes ments and excise taxes 
Nombre ‘Total des ventes Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes 
d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, 
blissements y compris les blissements y compris les blissements y compris les 
taxes de ventes taxes de ventes taxes de ventes 
et d'accise et d'accise et d'accise 
$'000 $'000 $'000 
Québec — suite 
23 18,949,1 - - Fo. ... | Meubles et ameublement de maison ..csesaceccccceceeceves | 1 
Meubles : 
7 3,217.7 - - eas wee Meubles de maison .....sossssosesssoeonesesesosese 2 
2 . x - - - see eee Meubles de bureau socessrccccoccccsrenssncssvevesee | 3 
Ameublement de maison: 
- - - - eee eee Balais et brogseg cesscscscccccsnsccccovcescesceses | à 
3 2,065.9 - - eee eee Porcelaine, verrerie, falence et poterie . . 5 
7 x - - soe nae Couvre-planchers ..,,.,4.. . «| 6 
3 x - - see eee Toiles, tentures, etc., ménagères . 7 
1 x - - eee nae Autre ameublement de maison wsesccesccssccccccccene 8 
- - - - eee eee Instrument de musique et musique en feuilles : 9 
1 x - - wee ... | Marchandise générale ......,....sssoosvescsvossssosses | 10 
31 92,630.2 7 32,858.7 aoe wee Epicerie et spécialités alimentaires ......eosésesuesee | LL 
18 41,480.9 - - tee wee Épicerie (assortiment général) ...sscsecssceccesccees | 12 
Épicerie spécialités : 
1 x 4 x tee eee Biscuits et autres produits de la boulangerie ..... | 13 
6 9,304.7 - - see eee Aliments en conserve .......sseroosesecce .| 14 
- - - - wee ae Café, thé, épices et cacao . . [15 
- - 1 x eee see Farine sessscesessoneonsee . | 16 
3 x - - ese eee SUCTE sececveosees . | 17 
3 x 2 x aoe aoe Autres spécialités ..ccccccccncsccccccenssasessccce | 18 
17 x 1 x - eee ore | Quincaillerie ..ccccceccccvcencccccues 19 
9 6,383.5 - - wee eee Quincaillerie (assortiment général) .....s.sseseesses | 20 
8 x 1 x eee see Quincaillerie (spécialités) wsasesccccsccees 21 
4 x L x soe coe | Bijouterie Cece eee ssenesosssacssscoesssesssseseseseucss | 22 
1 x - - eos see Bijouterie (assortiment général) ...........sosssecve | 23 
1 x 1 x vee eee Bijouterie (spécialités) ....ssseoue couoonoresee | 24 
2 x - - see wee Fournitures d'horlogerie, outils et fournitures de 25 
bijoutier. 
12 10,507.4 - - sae eee | Cuir et articles en cuir ccscccececcscccccccsccesscesse | 26 
10 x - - … wee Cuir et articles en cuir (assortiment général) ...... | 27 
2 x - - eee one Cuir et cCrépine .....s.sssscssnosvesoseessssvossesses | 28 
9 11,223,1 14 59,307.7 = ~ | Bois d'oeuvre et matériaux de construction (autres 29 
qu'en métal), 
Matériaux de construction (autres qu'en métal ou en 
bois): 
1 x 1 x see eee Matériaux de construction (assortiment général) ... | 30 
2 x 1 x ee ase VÂTTE cesccccccaceccncncccsevecsccsonsssccsccccanes | 31 
2 x 2 x eee eee Peintures, vernis, laques et émaux . - | 32 
- - 1 x wee wee Peintures, vitre et fournitures de décorateur . «| 33 
- - - - aes aoe Papier-tenture casscccsccccccacnccsccnvesvesveccoce | 34 
- - 3 x eee ees Isolants, matériaux à revêtement de murs et (ou) à | 35 
toiture. 
- - 2 x tee see Autres spécialités cercccecovcceescsvccccccscoveres | 36 
Bois d'oeuvre et travaux d'atelier de charpente: 
4 x ~ 7 ee aoe Bois d'oeuvre soeur sececcececsccesece | 37 
T T 4 x ase see Bois d'oeuvre et travaux d'atelier de charpente ... | 38 


34 
36. 


aut 
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TABLE 2. Wholesale Trade, by Type of Operation and by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Kind of business 


’ 
Quebec — Continued 


Machinery, equipment and supplies ...,...,,,..,.., 


Commercial machinery, equipment and supplies: 


Commercial refrigeration equipment and 
supplies. 

Hotel and restaurant equipment and supplies 
(non-food). . 

Office machines and-equipment .,...... 

Store machines and fixtures .,....,.....,, 

Other commercial machinery and equipment ..... 


Construction machinery and equipment, new and 
used. 


Farm machinery and equipment ... 


Industrial machinery, equipment and supplies: 


Industrial machinery, equipment and supplies 
(general line). 

Belting, hose, packing and mechanical rubber 
goods. 

Packaging, wrapping, canning and bottling 
machinery. - 

Metal working machinery .............%....... 

Materials-handling equipment ..,.........ueess 

Mining machinery, equipment and supplies ..... 

Oil-well and ofl-refining machinery and 
equipment. 

Power-house and. power-transmission equipment 

Printers' and lithographers' machinery, 
equipment and supplies, 

Textile machinery, equipment and supplies .... 

Miscellaneous industrial machinery, equipment 
and supplies. 

Used machinery .,................... ersosssese 


Professional equipment and supplies: 


Church equipment and religious goods ......... 

Dentists’ equipment and supplies .. 

School equipment and supplies .. 

Scientific and laboratory equipment and 
supplies. 

Surgical, medical and hospital equipment and 
supplies. 

Other professional equipment and supplies .... 


Service equipment and supplies: 
Barber and beauty salon equipment and supplies 
Fire protection equipment and supplies ....... 


Janitors’ equipment and supplies .....eseeeees 

Laundry and dry cleaners’ equipment and 
supplies. 

Motion picture apparatus and supplies ........ 

Other service equipment and supplies ..,..,... 


Transportation equipment and supplies: 


Aircraft and aeronautical equipment and 
supplies. 

Marine equipment and supplies .... 

Railroad equipment and supplies .......+.. 

Other transportation equipment and supplies .. 


Total, all establishments 


Total, tous établissements 


Total sales 

of and revenue, 
establish- including sales 
ments and excise taxes 


Nombre Total des ventes 
d'éta- et recettes, 
blissements y compris les 


taxes de ventes 
et d'accise 


1,476 750,760.6 
26 16,244.21 
30 12,153.1 

131 34,718.9 
33 29,633.8 
20 5,226.9 
36 93,502.5 

402 100,107.1 

118 86,306.1 
10 2,682.8 
15 7,495.3 
63 55,473.2 
27 9,587.9 
19 16,240,7 

4 x 
29 21,563.2 
22 . 10,646,7 
27 14,537.9 

166 66 670.7 
19 6,339.8 
11 3,032.2 
10 5,533.8 
13 7,039.4 
26 28,624. 
32 21,334.2 
22 6,171.5 
17 6,244.4 
17 4,828.7 
20 3,615.9 
19 7,053 

6 1,660.0 
24 10,371.9 
19 7,846.7 
29 13,925.4 
14 x 


Primary product dealers 


Commergant de produits 
primaires 


Number Total sales 
of and revenue, 
establish- including sales 


and excise taxes 


ments 


Nombre Total des ventes 
d'éta- et recettes, 
blissements y compris les 


.taxes de ventes 
et d'accise 


Wholesale merchants 


Grossistes 


Number Total sales 
of : and revenue, 
establish- including sales 

ments and excise taxes 

Nombre . Total des. ventes 
d'éta- et recettes, 

blissements y compris les. 

taxes de ventes 

, et d'accise 

1,392 686,162.6 

25 x 

28 x 

126 _ 33,141.5 

32 x 

20 ; 5,226.9 

36 93,502.5 

393 : x 

112 83,192.1 

10 2,682.8 

11 6,313.0 

57 51,293.9 

25 x 

19 16 ,240.7 

4 x 

23 13,018.1 

20 “Xk 

22 10,348.4 

155 58,835.5 

19 6,389.8 

9 x 

9 x 

13 7,039.4 

25 x 

31 x 

19 3,998.9 

17 6,244.4 

17 7 4,828.7 

20 3,615.9 

18 x 

5 x 

22 x 

17 x 

22 x 

11 25,655.2 
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TABLEAU 2. Commerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Manufacturers’ sales Petroleum bulk tank plants 
Agents and brokers branches and truck distributors 


Agents et courtiers Succursales de ventes Dépôts et distributeurs de 
des fabricants produits pétroliers 


Number Total sales Number Total sales Number Total sales 
of and revenue, of and revenue, of and revenue, Genre de commerce 
establish- including sales establish- including sales establish- including sales 
ments and excise taxes ments and excise taxes ments and excise taxes 
Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes 
d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, 
blissements y compris les blissements y compris les blissements y compris les 
taxes de ventes taxes de ventes taxes de ventes 
et d'accise et d'accise et d'accise 
$'000 $'000 $"000 
Québec — suite 
56 24,581.6 28 40,016.4 vee «+» | Machines, équipement et fournitures .......ssessessseee 1 
Machines, équipement et fournitures pour le commerce: 
- - L x … eae Equipement et fournitures de réfrigération pour le 2 
commerce, 
2 x - = vee eee Equipement et fournitures (non alimentaires) 3 
d'hôtel et de restaurant. 
1 x 4 x eae aoe Machines et équipement de bureau ...,..., . 4 
1 x - - eee see Machines et ameublement de magasin .....,... . 5 
- - _ - see eee Autres machines et équipement pour le commerce .... 6 
- - — - … … Machines et équipement de construction, neufs et 7 
usagés. 
8 705.0 1 x oo tee Machines et équipement agricoles .....sssseonseoseee | 8 
Machines, équipement et fournitures industriels: 
3 2,461.6 3 652.4 eee see Machines, équipement et fourritures industriels 9 
(assortiment général). 
- - nad - eee eee Courroies, boyaux, garnitures et articles en caout- | 10 
chouc mécaniques. 
3 Xx 1 x eee eee Machines à empaqueter, A emballer, à mettre en 11 
conserve et à emboutefller. 
3 x 3 x see tee Machines à travailler les métaux ....sssesssscsssus | 12 
1 x 1 x cee vee Équipement pour la manutention des matériaux . 13 
- 7 7 7 eee wee Machines, équipement et fournitures de mines ...... | 14 
~ > 7 T .… vee Machines et équipement de puits de pétrole et de 15 
} raffinage du pétrole. 
2 x & x eae see Équipement de station et de transmission électrique | 16 
1 x 1 x see nee Machines, équipement et fournitures d'imprimerie et | 17 
de lithographie. 
5 4,189.5 - - eee eae Machines, équipement et fournitures de textiles ... | 18 
8 x 3 x see oo Machines, équipement et fournitures industriels 19 
divers, 
- - - — eee tae Machines industrielles, usagées .......e.ssesausoes | 20 
Équipement et fournitures professionnels: 
2 x - — see see Équipement d'église et articles religieux .........| 21 
- - 1 x eee see Équipement et fournitures de dentiste .....,....... | 22 
- - - - eee oo Équipement et fournitures d'école ...esseccssesoees | 23 
_ - 1 x tee sae Equipement et fournitures scientifiques et de 28 
laboratoire, 
1 x 7 T tee ree Équipement et fournitures chirurgicaux, médicaux et | 25 
d'hôpital. 
2 x 1 x sae see Autres équipements et fournitures professionnels 26 
Équipement et fournitures de service: 
- - ~ 7 eee tee Équipement et fournitures de salon de barbier et 27 
, de coiffure. 
- - - - aoe see Equipement et fournitures de protection contre les | 28 
incendies. 
- - - - vee see Équipement et fournitures de conciergerie ........ | 29 
1 x ~ - see see Equipement et fournitures de blanchissage et de 30 
dégraissage. 
1 x - - ee eee Appareils et fournitures de cinéma .,.,,,.,..,,..,, | 31 
2 x - - soe tae Autres équipement et fournitures de service ....... | 32 
Matériel et fournitures de transport: 
1 x 1 x aoe nee Avions et matériel et fournitures d'aéronautique 33 
6 3,785.7 1 x see see Matériel et fournitures de marine .,.,......00 | 34 
2 x 1 x see sae Matériel et fournitures de chemin de fer .. .. [35 


eee oes Autres matériel et fournitures de transport ....... | 36 


wPrun 


a 


14 


TABLE 2. Wholesale Trade, by Type of Operation and by Kind of Business, for 


Kind of business 


Quebec — Concluded 


Metals and metal work ,,.,,,,..,....,,...,,.,..... 


Iron and steel (general line) .. 

Sheet metal and metal work ... 

Structural steel ...,.,.,,.,...4s.essssesssesrss 

All other metals and metal work (except non- 
ferrous products). 

Non-ferrous metals and metal work ...........,... 


Paper and paper products ,...4...s.ssssessssssesee 


Fine papers ......sesrenserveuns 
Newsprint .. 
Paper and paper products (general line) 
Stationery and stationery supplies ... 

Wrapping paper and paper bags ..... 

Other paper and paper goods ..............se.vee 


Petroleum and petroleum products .......,...... 


Plumbing, refrigeration and heating equipment and 


supplies. 


Air-conditioning and ventilating equipment ..... 

Cooling and refrigeration equipment and supplies 
(non-electric). 

Heating equipment and supplies ....,....,.,..... 

Plumbing equipment and supplies ...,.,.......... 

Plumbing and heating equipment and supplies 
{general line). 


Waste materials (including scrap metal) .......... 


Junk and scrap (general line) ......,......,,..: 
Scrap metal ...........,.. 
Waste materials (other than scrap metal) ....... 


Other kinds of business .......,.........,........ 


Books, periodicals and newspapers ..........,... 
Optical goods .......... 
Containers, except wood, paper or glass ........ 


Textiles and textile materials (other than dry 
goods): 
Cordage and twine ..........- rere rr eer reer es 
Other textile and textile materials (other 
than dry goods). 


Second hand goods (except machinery and 
automotive). . 


Miscellaneous kinds of business (n.e.s.) ....... 
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Total, all establishments 


Total, tous établissements 


Number 
of 
establish- 

ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 
et d'accise 


326,751.3 
160,359.0 


x 
16 154.6 
x 


82,611.7 


627,324,9 


33,163.3 

x 
188,118.1 
22,944 ,.1 


x 
69,150.9 
760,249,2 


154,963.5 


10, 268.6 


98 681.4 


3,445.0 
79,708.7 
15,527.7 


152,748.3 


x 
3,894.7 


3,185.3 


87,452,6 


Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Primary product dealers 


Commergant de produits 
primaires 


Number 
of 
establish- 

ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 
et d'accise 


Number 
of 
establish- 

ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


Wholesale merchants 


Grossistes 


Total sales 
‘ and revenue, 
including sales’ 
and excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 
y compris les 
taxes de ventes 
* et d'accise 


229,406.9 
151,609.9 
x 
x 
56 840.2 


9,852.2 


148,175.9 


33,163.3 
42,913.4 


x 
2,935.1 
x 


102,169.5 
6,815.1 
x 
16,783.2 


x 
26, 232.2 


3,445.0 


x 
15,527.7 


132,650.6 


49,699.5 


x 
724.0 


x 
3,894.7 
3,185.3 


70,879.8 


& 
& 


Agents and brokers 


Agente et courtiers 


establish- 
ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


14 


re un 


14 


34 
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TABLEAU 2, Commerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


11,601.2 


3,453.5 


x 
5,019.2 
LS 


Manufacturers' sales 


branches 


Succursales de ventes 
des fabricants 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 

y compris les: 
taxes de ventes 
et d'accise 


315,334,8 


41,192.8 


Petroleum bulk tank plants 
and truck distributors 


Dépôts et distributeurs de 
produits pétroliers 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


-, Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


Genre de commerce 


Québec — fin 


Métaux et ouvrages métalliques ..,...essnsusposssentes 1 


Fer et acier (assortiment général) ..cccccescsssccoss 

Tôlerie et ouvrages métalliques .. 

Acier de construction .....seeseononcnossenceses 

Tout autres métaux et ouvrages métalliques (sauf les 
produits non ferreux). . 

Métaux et ouvrages métalliques non ferreux .......ses 


UE & nN 


a 


Papier et articles en papler .occscececcecccccsccencces 7 


Papiers fins ccsseecccuccccncccarscavncascccsccsenese | 8 
Papier journal ...,..,,,.,.sssenosonrosvosusaseneces 9 
Papier et articles en papier (assortiment général) .. | 10 
Papeterie et fournitures de papeterie ....ssesssseses | 11 
Papier d'emballage et sac en papier . 
Autres papier et articles en papier .....ssssesassous | 13 


760,249,2| Pétrole et dérivés 2. sccccuccencccncccncccnccsensesces | 1G 


Équipement et fournitures de plomberie, de réfrigé- 15 
ration et de chauffage. 


Équipement de climatisation et de ventilation ...... 16 

Équipement et fournitures de refroidissement et de 17 
réfrigération (non électriques). 

Équipement et fournitures de chauffage ........o.... | 18 

Équipement et fournitures de plomberie ,.,..ssesseee 19 

Équipement et fournitures de plomberie et de 20 
chauffage (assortiment général). 


Déchets métalliques ........eesssoosoonmossecsous 23 
Matières de rebut (autres que déchets métalliques) .. | 24 


Autres genre de commerce ....sseesososssessomesesessess | 25 


Livres, périodiques et journaux ....ssccsesccsccccece | 26 
Articles d'optique ...,,...ssosssesoonsosunese 
Contenants, sauf en bois, en papier ou en verre ..,.. | 28 


Textiles et matières textiles (autres que mercerie): 


Cordages et ficelle .ccccsccccscceccscccecrscceesecs | 29 
Autres textiles et matières textiles (autres que 30 
mercerie). 


Marchandises usagées (sauf machines et pièces 31 
d'automobiles). 


Divers genres de commerces (n.c.a.) s..esssssssoss | 32 


uw 
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TABLE 2. Wholesale Trade, by Type of Operation and by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Kind of business 


Ontario 


Total, all establishments ......,....,.,.,..., 


Amusement, sporting and photographic goods ....... 


Amusement and sporting goods: 
Sporting goods ( general line) ....,....,..,.. 
Toys, novelties and fireworks... 
Other amusement and sporting goods ..,...,,,,,. 


Photographic equipment and supplies ............ 


Automotive .,................ eee eee eee ee 

Automotive equipment, parts and accessories: 
Automotive parts and accessories ....,........ 
Tires and tubes ....... 


Other automotive equipment 


Automotive parts rebuilders ... 


Motor vehicles 


Beer, wine and distilled spirits 


Chemicals, drugs and allied products .. 
Industrial chemicals ..,,,,..,.... 


Drugs and drug sundries: 
Drugs and drug sundries (general line) ....... 


Drugs and patent medicines (specialty lines) 
Drug sundries ...c.cccsscec ccc ccecccseccsecnne 


Soaps and toilet preparations .,,,,.4,..e..s.0s 


Other chemicals,. drugs and allied products ..... 


Coal and coke .,.....,.....,.. 


Dry goods and apparel] ...,.,,,..,..s.eseeossecouse 


Clothing and furnishings: 
Clothing and/or furnishings (general line) ... 
Clothing, men's and boys' ...,..,.,..........0 
Furnishings, men's and boys' ... 
Work clothing .....,4.,e..sssuue 
Clothing, women's ....,......usee 
Hosiery, underwear and other women's apparel 

and accessories. 
Furs and fur clothing ........,..... 
Millinery and millinery supplies 
Shoes and other footwear .,..,...... 


Dry goods (general line) ...cceccaccceccescoever 
Piece goods ..,.,,. 4. esssesesoossuvessremereeene 
Other dry goods: 


Notions .,.,.............: 
Miscellaneous dry goods (n.e.c.) ............. 


Electrical goods ...,.,.,,.....sessesvessosseeese 
Electrical merchandise (general line) ...,.,.... 


Household electrical appliances: 
Electrical appliances (general Line) ...,..... 
Radios and television sets and equipment ..... 
Other household electrical appliances 
(specialty Lines). 


Total, all establishments 


Total, tous établissements 


Number : 
of 

establish- 
ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


10,394 


530 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
änd excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 

et d'accise 


10.066,222.5 
215,239.5 


12,280.8 
64, 335.0 
21.207.1 


117.416.6 
696,922.2 


385,671.4 
66,048.8 
10,336.9 
20,785.6 


214,079.5 
11, 202.9 


277, 642.2 
108,922.8 


95,992.7 


12,658.9 
4,732.0 


28,045.6 


27, 310.2 
74,917.7 
341, 212.4 


46,434.9 
3,892.5 
2,856.4 
1, 284.8 

53, 790.8 

21,5419.5 


5,290.3 
1,186.0 
63,935.7 
49.090.9 
59, 362.6 
7,296.2 
25,371.8 
452, 339.6 
148, 480.2 


16,899.5 
102, 310.7 
14,952.6 


Primary product dealers 


Commerçant de produits 


establish- 
ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


403 


primaires 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and éxcise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 
y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


658,810.3 


Number 
of 
establish- 

ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


Wholesale merchants 


Grossistes 


Total sales - 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 
y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


6,290,829.7 


122,217.6 


9,720.9 
56,400.1 
17,281,9 


38,814.7 | 


515,062.2 


329,718.1 
45,701.6 
x 

x 


112,009.2 


236, 245.2 
85, 228.8 


x 


x 
x 


17,637.1 


24,675.9 


73,704. 


174, 133.0 


22,049,4 
x 

X 
1,284.8 
8,090.3 
13,985.6 


x 
x 
37,339.1 


32,416.2 
27,766.1 
x 
16,916.6 
315,736.6 
70,180.5 


x 
71,487.7 
7,192.2 
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TABLEAU 2. Commerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 ~ suite 


Agents and brokers 


Agents 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissementa 


703 


17 


22 


37 


et courtiers 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 

et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


954, 866.6 


36, 298.0 


* 


1,213.3 


155,813.0 


24,385,5 
x 
x 


45,700.5 
7,433.9 


x 
x 


16,674.7 
31,596.5 
x 
8,455.2 


31,086.6 
x 


x 


Manufacturers’ sal 


‘branches 
Succursales de ven 
des fabricants 


Number Total s 

of and rev 

establish- including 
ments 


Nombre Total des 
d'éta- et rece 
blissements y compri 


RE 


27 
14 


i L 


1,095,243.1 


145,562. 


es 


tes 


ales 
enue, 
sales 


and excise taxes 


Dépôts et 


e8tabifsh- 
ments 


Petroleum bulk tank plants 
and truck distributors 


produits pétroliers 


distributeurs de 


Total sales 
and revenue, 


ventes 
ttes, 
s les 


taxes de ventes 
et d'accise 


xe RK 


35,177.9 
20,725.7 


11,266.4 


05,516.4 
x 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


et recettes, 
y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


see Vêtements de travail .......,,..,,..,.,.. 


including sales, 
and excise taxes 


Total des ventes 


+» | Automobiles ......,... énnssseressses 


oe Pièces et accessoires d'automobile ....... 


Genre de commerce 


Ontario 


1,066,472.8 Total, tous les établissements .............,,..... 


+. | Articles de récréation de sport et photographiques .... 


Articles de récréation et de sport: 


on Articles de sport (assortiment général) .....,,.,... 
os Jouets, nouveautés et pièces pyrotechniques 


Autres articles de récréation et de sport .,,....., 


Équipement et fournitures photographiques ........... 


Équipement, pièces et accessoires d'automobiles: 


Pneus et chambre A air ..........., 
oe Autres équipements pour automobile .. 
oe Reconstructeurs de pièces d'autombile . 


- Véhicules automobiles ........,....,..,....,..,:...,, 


Bière, vin et spiritueux distillés ,,.,,,,...,..,,..,,, 


.. | Produits chimiques, drogues et produits assimilés ..... 
Produits chimiques industriels .......,.,,,.., 


Drogues et articles divers de pharmacies: 
Drogues et articles divers de pharmacies 
(assortiment général}. 


oe Drogues et médicaments brevetés (spécialités) ..... 
ae Articles divers de pharmacies .....,.,,,,,......... 
os Savons et préparation de toilette ,...,..,......,..... 
vee Autres produits chimiques, drogues et produits 
connexes, 
. TT Charbon et coke wes cece see cee ester cree eeeseetetsenceers 
Mercerie et habillement ,....,..,.,........,,.,..,,..,, 


Vêtements et fournitures: 


a V@tements et (ou) fournitures (assortiment général) 
an Vêtements pour hommes et garçons ......,..4..,4.4.. 
oe Fournitures pour hommes et garçons ..,.,...,,,. 


sae Vêtements pour femmes ,,.......44, rcccssccenrens 


ae Articles de modes et garnitures .., 


Bas, sous-vêtements et autres accessoires pour 
femmes. 
Fourrures et vêtements de fourrure ,,..,,.,.,.,..,. 


oe Souliers et autres chaussures ....... 


on Mercerie (assortiment général) .,,,,,,..,...s.ses.ese 


wee Marchandises à la pièce .,..,...., uses essssseosss 


Autres merceries: 
+. Articles de fantaisie ..,..,..,.....,,,,.,,,...,.4 
ae Mercerie diverse, n.c.a, wecseccesssrecrtectercerce 


.. | Articles électriques coc cece cas eccervecevecreccneccscen 
oe Articles électriques (assortiment général) .......... 


Appareils électro-ménagers: 
. Appareils électriques (assortiment général) ....... 
Appareils de radios et de télévision et équipement 
Autres appareils électro-ménagers 
(spécialités). 


No. 


nue 
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TABLE 2, Wholesale Trade, by Type of Operation and by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Kind of business 


Ontario — Continued 


Electrical goods — Concluded: 


Electrical wiring supplies, construction mate- 
rials, apparatus and equipment: 
Electrical wiring supplies and construction 


materials, 
Electrical’ apparatus and equipment ....... 
Other electrical specialties .,,,........,,..,4. 
Farm products (raw materials) ...,.,,.,,.......,... 
Flowers and nursery stock ....... 
Grain ,..,......,....,..: nrssossssseoss . 


Hides, skins, raw furs and wool: 
Raw furs ........ 
Hides and skins 
Wool and mohair 


Livestock ......... cece cone eeeeeeneenes seneeee 


Other farm products (raw materials): 
Tobacco (leaf) .................. seve eeeneee 
Miscellaneous farm products (raw materials) .. 


Farm supplies ...,.,.,,.,...,...seseressnsereress 
Farm supplies (general line) ... 
Feed, hay and grain ............ . 
Fertilizers and fertilizer material (agricul- 

tural chemicals), 


Seeds .......e... ss. tenossseones sonores 
Seed processing plants ...,..,.,..... sosrosoers 
Other farm supplies ....,.........,............ 


Food products (except groceries) and tobacco ..... 


Confectionery, soft drinks and tobacco: 
Confectionery ...,.,..,........ essor ss 
Soft drinks ...... rrr rrr 
Cigars, cigarettes and tobacco ... wane eens 


Dairy and poultry products: 
Dairy and poultry products (general line) .... 


Dairy products ..,....,,,.,:. 
Poultry products .,,..,...., 


Fish and sea foods .....,,.,,.,,.,....... usure 


Frozen or frosted foods ......,.......,........,. 


Fruits and vegetables (fresh): 
Fruits and vegetables, fresh (general line) .. 
Fruits (fresh) ............. 
Vegetables (fresh) ........... 


Meats and meat products .....,,..,,.......eus. 
Food products except groceries (general line) .. 


Other food products except groceries .....,,.... 


Forest products (except lumber) ...,...........,.. 
Pulpwood ..,.......4eseescssesesesssssssuessnse 


Other forest products ...... eee ere eee eee 


Total, all establishments 


Total, tous établissements 


Number 
of 
establish- 
ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


287 


‘Total sales 
and revenue, 

including sales 

and excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 
y compris les 
‘taxes de ventes 
> et d'accise 


83,478.8 
17,107.0 
69,110.8 


801,930.1 
12,589.8 
x 


5,308.3 
27,796.5 
12,102.4 


439,312.1 


214,797.7 
80,061.4 
87, 433.0 
11,351.1 


x 
2,827.9 


x 


940,718.4 


48, 199.3 
2,130.2 
223,422.7 


72,223.4 


149,625.8 
61,746.5 
&44,130.6 

141,715.8 
30,541.1 


24, 569.4 


2,694.5 
1,636.9 


1,057.6 


Coumergant de produits 
primaires 


establish- 
“ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


154 


192 


Primary product dealers 


‘ including sales 


Total salés 
and revenue, 


and excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 

et d'accise 


517,995.4 


45,601.4 


183.9 


316, 706.1 


x 
19,900.9 


12, 760.0 
x 


96,126.7 


11,971.2 
x 
20,767.1 


463.7 


Number 
of 


establish- 


ments 


Nombre 
d'éta- 


blissements : 


bs 


Wholesale merchants 


Grossistes 


93 a 81,994.7 
19 x 
84 55,318.9 
100 159, 603.2 
32 x 
10 79,783.5 © 
7 5,124.4 
9 17, 057.6 
2 x 
34 15, 146.0 
1 x 
5 x 
328 158,528.1 
90 65,228.7 
164 63,874.8 
24 6,781.7 
36 -- 12,899.9 
10 x 
4 x 
628 639,952.9 
83 37,749.3 
15 x 
105 223,422.7 
7 4,621.3 
33 9,867.0 
56 29,081.3 
14 7,453.1 
25 » - 45,100.0 
113 102,212.9 
39 40,361.2 
32 x 
75 91,984.6 
il 10,115.9 
20 x 
12 x 
4 x 
8 593.9 


Total sales” 
and revenue, 


including sales 
and excise taxes 


Total des ventes 


et recettes, 


- y compris les 
taxes de ventes 


et d'accise 


ra 


ip 


TABLEAU 2. Co 


Agents and brokers 


Agents 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


CREER 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 
y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


et courtiers 


$'000 


x 
5,104.8 


107, 460.0 


139, 219.8 


x 
x 


2,489.2 


27,123.4 


7,233.6 


establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 

blissements 


Manufacturers' sales 
branches 


Succursales de ventes 
des fabricants 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 
y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


$'000 


65,419.0 
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Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


Petroleum bulk tank plants 
and truck distributors 
Dépôts et distributeurs de 
produits pétroliers 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 
y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


$'000 


mmerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Genre de commerce 


Ontario — suite 


Articles électriques — fin 


Fournitures de montage électrique, matériaux de 
construction, appareils et équipement: 
Fournitures de montage électrique et matériaux 

de construction. 
Appareils électriques et équipement .. 

Autres spécialités électriques ......... 


Produits agricoles (matières brutes) . 
Fleurs et plants de pépinière ..... 


GEAÎR sos osssesnens sens essneressccseraneeesseus 


Peaux, fourrures et laine: 
Fourrures brutes .,,,,,,...,,...4.......sssessoon 
Peaux ss. vssorenesercosossesses 
Laine et mohair ...,..........,.......esseessesees 


Bétail ...,...,.,. 


Autres produits agricoles (matières brutes): 
Tabac (en feuilles) .,.,.....,,,,,...,.....se.ose 
Produits agricoles divers (matières brutes) ....... 


Fournitures agricoles .,....,.,......ssssvessmesereusrs 
Fournitures agricoles (assortiment général) ..,..,... 
Provendes, foin et grain .......,......e.s.ocsnucses 
Engrais chimiques et matériaux d'engrais chimi- 

ques (produits chimiques agricoles). 
Graines de semence ..,,,.......,....sssussnoeeesseese 
Établissements de conditionnement de graines de 
semence, 
Autres fournitures agricoles ....,.,.......,...s... 


Produits alimentaires (sauf l'épicerie) et tabac ...... 


Confiserie, boissons gazeuses et tabac: 
Confiserie .,......,,. 
Boissons gazeuses ......,., 
Cigares, cigarettes et tabac ...,,.,...4sessseess 


Produits laitiers et avicoles: 
Produits laitiers et avicoles (assortiment 
général). 
Produits laîtiera ......,...,.,..... 
Produits avicoles .,,,,...,....,,.,. 


Poisson et fruits de mer ........,.,..,,.,....00. 
Aliments congelés ou glacés .,.,.,,...,.........usvees 
Fruits et légumes (frais): 
Fruits et légumes frais (assortiment général) ..... 
Fruits (frais) ...,,,.,........sse. esse 
Légumes (frais) .,........4....sessvesresseossoee 
Viandes et produits de la viande ,.,................, 
Produits alimentaires, sauf 1'épicerte 
(assortiment général). 
Autres produits alimentaires, sauf l'épicerie ....... 
Produits forestiers (sauf le bois d'oeuvre) ....,.,..,.. 


Bois à pâte ........... ss ssseussesoesssessesessecs 


Autres produits forestiers .,.,,......e.se.sssseessee 


No 


our 


33 


34 


35 
36 
37 
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TABLE 2. Wholesale Trade, by Type of Operation and by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Total, all establishments Primary product dealers Wholesale merchants 
Total, tous établissements Commerçant de produits Grossistes 
primaires 
“3 
Number Total sales Number Total sales Total sales 
Kind of business of and revenue, of and revenue, - and revenue, 
establish- including sales establish- including sales” éstablish- including sales 
ments and excise taxes ments and excise taxes ments and excise taxes 
Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes 
d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, 
blissements y compris les blissements y compris les blissements y compris les 
taxes de ventes taxes de ventes taxes de ventes 
et d'accise et d'accise et d'accise 
No. = Lee 
Ontario — Continued 
1 | Furniture and house furnishings ....,,...,.,...,... 261 193,029.4 vee see 227 165,671.9 “4 
Furniture: 
2 Household furniture 26 x tee eee 17 5,007.8 
3 Office furniture..,.,......,.e.c.sessssssooes 45 18,704.9 . eee see 42 18, 292.7 
House furnishings: ° 
4 Brooms and brushes .....,,........+...essveosse 2 x eee eee 2 x 
5 China, glassware, crockery and pottery 64 45,354.5 wae eee 55 36,519.2 
6 Floor coverings ..,....s....e. 46 70,011.7 wee ane 42 65,791,5 
7 Household linens, draperies, etc. 30 25,853.12 see aoe 24 18,024.1 
8 Other house furnishings ..........s.ssnesesses 31 10, 108.4 tee tee 28 x 
9 Musical instruments and sheet music ,....,...... 17 12,550.5 ene vee 17 7 12,550.5 —_ 
10 |General merchandise .,....,.,.,...4.....s..ssesse 62 37,112.8 eee see 58 35,824.8 
11 |Groceries and food specialties ...sccsccereceeeece 236 1,117, 167.4 wee tee | 171 755,017.7 
12 Groceries (general line) ........,,.....oss.ess 135 772,633.6 eee eee 97 679,558.8 
Grocery specialties: 
13 | Biscuits and other bakery products ........... 18 33,139.8 nee tee 10 5,626.1 | 
14 Canned fFOOdS ..,.,,.........sseeessesesseresss 32 52,543.3 aoe bee 22 31,272.0 
15 Coffee, tea, spices and cocoa ......... 13 x . .. 12 15,158.3 
16 PLOUL cece scree e cece eee ec ere n nase eeeanos 4 x tee wee 2 x ‘ 
17 Sugar case cece nce cece ere tenes see srecensee 1 x ase wae 1 x 
18 Other grocery specialties .,..........sesssse 33 37,231.4 wee eee 27 22,789.4 
19. Hardware vesecevcccsceevesnececerevcesseasverscene 232 204,413.0 . one 199 187,915.0 
20 Hardware (general Lime) ........,.......esvesse 129 114,645.7 eee eee 121 : 110,508.1 . _ 
21 Hardware (specialty line) ....,,.,.,............. 103 89,767.3 aoe eee 78 77, 406.9 
22 | Jewellery .......sessreresenees tome ener eat eeeneee 96 30,359.2 eee aoe 96 30,359.2 
23 Jewellery (general line) ...,.....sssessse 39 12, 441.2 eae see 39 12, 441.2 
24 Jewellery (specialty Line) .....,,..,...,,,,.,.. 48 15, 197.4 see wee 48 15,197.4 
25 Watch materials, jewellers’ tools and supplies 9 2,720.6 sae wee 9g 2,720.6 * 
26 | Leather and leather goods ......,,............+:.: 47 13, 865.6 eee eee 41 11,808.4 
27 Leather and leather goods (general line) ....... 27 7,690.7 eae wee 21 5,633.5 os 
28 Leather and shoe findings ..,,.,,......es.or.. 20 6,174.9 sae eae 20 6,174.9 
29 Lumber and building materials (other than metal) 1,010 724,174,8 ane aoe 989 662,762.9 
Construction and building materials (other than 
metal or wood): 
30 Building materials (general line) .....,...... 192 x aoe . eae 191 81,249.2 
31 Glass ..... cc ence cere rear sccenenrereceseeres 46 23,365.7 ane aes 43 11,930.5 
32 Paints, varnishes, lacquers and enamels ...... 35 8,648.0 tee eee : 33 x 
33 Paints, glass and decorators' supplies .. . 25 21,629.4 eee eee 24 x 
34 Wallpaper .....sessssrmesusseceseucsesescrese 2 x vee eee 2 x 
35 Insulation, siding and/or roofing materials .. 32 17, 254.8 wee eae 31 x 
36 Other specialty lines ...,..,.,......,...... 79 27,981.4 tee ee 73 24,988.7 
Lumber and millwork: 
37 Lumber wee sccccccecccecnrcasceeenessscoeressee 167 131, 748.3 see aoe 166 x . 
38 Lumber and millwork ...,,..... 432 408,876.7 eee see 426 382,536.0 
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TABLEAU 2. Commerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Manufacturers’ sales Petroleum bulk tank plants 
branches and truck distributors 


Succursales de ventes Dépôts et distributeurs de 


Agents and brokers 


Agents et courtiers 


des fabricants produits pétroliers 
Number. Total sales Number Total sales Number Total sales 
of and revenue, of .and revenue, of and revenue, Genre de commerce 
establish- including sales establish- :| including sales establish- including sales 
ments and excise taxes ments and excise taxes ments and excise taxes 
Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes 
d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, 
blissements y compris les blissements y compris les blissements y compris les 
taxes de ventes taxes de ventes taxes de ventes 
et d'accise et d'accise et d'accise 
no 
$'000 $'000 $'000 
Ontario — suite 
32 x 2 x . ... | Meubles et ameublement de maison .,.,....s...esressesene 1 
Meubles : 
8 3,751.4 t x sae one Meubles de maison ....sssesseossssossesseseneusesse 2 
3 412.2 - - . aoe Meubles de bureau .ssersesescere aes «13 
Ameublement de maison: 
_ _ - - . Balais et brosses .. 4 
9 8,835.3 - - as eee Porcelaine, verrerie, falence et poterie 5 
4 4,220.2 - - oe . Couvre-planchers wscccccccceccecscsecess .| 6 
5 x 1 x . oe Toiles, tentures, etc., ménagères . . 7 
3 x _ - . ae Autre ameublement de maison ......ss.oessnmmesceons 8 
_ - _ _ . . Instrument de musique et musique en feuilles .....,.. 4 
4 1,288.0 - _ . Marchandise générale ccccccceascccsccorscccevsssccscees 10 
57 x 8 x _ ... |Epiceric et spécialités alimentaires .................. | LL 
38 93,074.8 _ _ eee fpicerie (assortiment général) ....ssssssaneossesencs | 12 
Épicerie spécialités: 
4 1,826.6 4 25,687.1 . wee Biscuits et autres produits de la boulangerie ..... | 13 
9 x 1 x . aoe Aliments en CONBETVE co seccenccsscerccesscoseces 14 
1 x - =~ aoe Café, thé, épices et cacao eoee | 15 
Se - 2 x : see Farine secccsccnccnceseces . 116 
_ - - _ aoe Sucre sesevcenses {17 
5 x 1 x . . Autres spécialités cacesccccsssccsvcrtscsces . | 18 
29 14,711.9 4 1,786.1 wee wee |Quincaillerie .ccscccscccnccccccnccsscccccrtcccsoescere 19 
7 x 1 x wae wae Quincaillerie (assortiment général) sscscesccscoseece 20 
22 | x 3 Xx . ‘ Quincaillerie (spécialités) cccceccsecccceecccssevens | 21 
- - - - on Bijouterie cescacsscsnceccccccccersccccavcsccsscossceee | 22 
- - - - . Bijouterie (assortiment général) ...,,......ssessusee | 23 
- ~- - - Bijouterie (spécialités) ..ssscscuccccecstcccreccsere | 26 
- - - - . Fournitures d'horlogerie, outils et fournitures de 25 
bijoutier. 
6 2,057.2 - - + . Cutr et articles en CULL susssesesosonsscsseonencesesee | 26 
6 2,057.2 - - . Cuir et articles en cuir (assortiment général) ...... | 27 
_ - - - . Cuir et Crépind sescacccccucccrcccerceresccccsscesees | 28 
6 1,897.7 15 59,514.2 .. Bois d'oeuvre et matériaux de construction (autres 29 
qu'en métal). 
Matériaux de construction (autres qu'en métal ou en 
bois): 
- - 1 x oe eae Matériaux de construction (assortiment général) ... | 30 
2 x 1 x . . VTT coccccccesnscccccccccscrcvcccnceccessescccoes | 31 
1 x L x eee . Peintures, vernis, laques et émaux ...e.souss ee | 32 
- - 1 x ae Peintures, vitre et. fournitures de décorateur ae | 33 
- _ _ - oe Papier-tenture sesssssecscccncccccccresccecsvneasen | 34 
- - L x nn . Isolants, matériaux à revêtement de murs et (ou) à | 35 
toiture. 
1 x 5 x . eee Autres 8pécialités ssccesereccseccnvcscrecevscscese | 36 
Bois d'oeuvre et travaux d'atelier de charpente: 
L x - - .. Bois d'OBUVTE ess ssossessesconesesenesesensouse | 37 
L x 5 x . aoe Bois d'oeuvre et travaux d'atelier de charpente ... | 38 
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TABLE 2. Wholesale Trade, by Type of Operation and by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 ~ Continued 


Wholesale merchants 


Grossistes 


Total, all establishments Primary product dealers 
Total, tous établissements. Commerçant de produits 
primaires 


on ge 


Number Total sales Number Total sales Number Total sales 
Kind of business of and revenue, of and revenue, of . - |" and revenue, 
establish- including sales establish- including sales* establish= including sales m5 
ments and excise taxes ments and excise taxes ments and excise taxes . 
Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes Nombre Total des véntes 
d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, d'éta- et recettés, 
blissements y compris les blissements y compris les blissements y compris les . é 
taxes de ventes taxes de ventes . taxes de ventes 5 
et d'accise et d'accise et d'accise - 


No. 


Ontario — Continued 
1 | Machinery, equipment and supplies ..,,....,....... 2,202 1,191,840,2 see eee 2,092 1,072,216.5 


Commercial machinery, equipment and supplies: 


2 Commercial refrigeration equipment and 48 22,215.7 ane nee 46 x 


supplies. 
3 Hotel and restaurant equipment and supplies 38 x nae eee 36 6,146.3 
(non-food), . 
4 Office machines and*equipment ........... co. 163 52,529.4 nee . eee 159 49,115.0 # 
5 Store machines and fixtures ..........,,,...., 27 9,591.4 eee eee 24 9,022.1. 
6 Other commercial machinery and equipment ..... 25 6,765.9 aes see 25 6,765.9 
7 Construction machinery and equipment, new and 61 154,595.0 ae aoe 60 x 
used, - 
8 Farm machinery and equipment ...,..,.,..,....,., 847 243,684.7 eee eae B24 216,908.6 “4 


Industrial machinery, equipment and supplies: 


9 “Industrial machinery, equipment and supplies 130 106 , 938.0 vee tee - 116 97,434.9 
’ (general line). . . 
10 Belting, hose, packing and mechanical rubber 19 13,001.1 wee see 19 | 13, 001.1 
goods. + #. 
11 Packaging, wrapping, canning and bottling 27 16,350.0 see soe | 23 13,455.1 
machinery. Te 
12 Metal working machinery ....,,..,.....,,...... 125 135,397.8 cee tae 116 125,551.1 
13 - -Materials-handling equipment: .........4 . 26 21, 204.6 ane on 24 x 
14 Mining machinery, equipment and-supplies ...., 35 39,490.2 tee tee 34 x 
15 :  QOil-well and oil-refining machinery and 11 - 5,853.3 see see 10 x - 
equipment. . 
16 Power-house and power-transmission equipment ° 32 38,494.0 eee wee 24 . 25,440.7 : 
17 Printers' and lithographers' machinery, 26 20, 165.4 see ee 24 x 
equipment and supplies. - . 
18 Textile machinery, equipment and supplies .... 17 x vee tee 12 x 
19 |: Miscellaneous industrial machinery, equipment 157 83,912.7 ane cee 148 70,723.1 
and supplies. | . . ’ 
20 Used machinery .....ccceccccercssccccssccecacs 17 7,240.4 see tee 171 : 7,240.4 : 
Professional equipment and supplies: L La 
21 Church equipment and religious goods ......... 10 2,825.5 tes vee 10 2,825.5 
22 Dentists' equipment and supplies ....,,....... 14 10, 312.0 aoe see 14 10, 312.0 
23 School equipment and supplied .,.....,..,,..., 13 9,669.2 see see 11 x La te 
24 Scientific and laboratory equipment and 41 30, 209.1 one tae 39 x 
supplies. 
25 Surgical, medical and hospital equipment and 54 36,592.4 bas aoe 50 34,141.4 
supplies. - 
26 Other professional equipment and supplies .... 26 14, 188.7 noe aoe 24 x 
Service equipment and supplies: 
27 Barber and beauty ‘salon equipment and supplies 31 9,614.3 eee ane 31 9,614,3 
28 Fire protection equipment and supplies ....... 20 5,778.5 eee see : 20 5,778.5 é 
29 Janitors' equipment and supplies .,,...,...... 37 x wee see 36 6,925.5 a 
30 Laundry and dry cleaners' equipment and 18 . x wee nee 17 10,127.1 
supplies. 4 
31 . Motion picture apparatus and supplies 6 2,863.7 oe ee 6 2,863.7 L 
32 ’ Other service ‘equipment: and supplies .... 28 17, 344.1 see sae 28 17, 344.1 
t TS 4 
Transportation equipment and supplies: 
33 Aircraft and aeronautical equipment and 30 22,520.7 aoe eee 29 x 
. supplies. . 
34 Marine equipment and supplies ....,,.......,., 38 11,922.1 eee tee 33 10,047.3 ‘a 
35 Railroad equipment and supplies ......,.,.,... 5 8,932.9 wee eee 3 x : 


36 Other transportation equipment and supplies .. _ - eee eee - _ 


Agents 


Agents 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


78 


20 


10 


wu 
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TABLEAU 2. Commerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


and brokers 


et courtiers 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise ‘taxes 
Total des ventes 
et recettes, 

y compfis les 
taxes de ventes 

et d'accise 


$'000 


36,148.1 


5,467.2 


5,626.2 
x 


x 
x 


Manufacturers’ sales 
branches 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


32 


ee oe 


Succursales de ventes 
des fabricants 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 

et d'accise 


$'000 


83,475.6 


4,035.9 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


Petroleum bulk tank plants 
and truck distributors 
Dépôts et distributeurs de 

produits pétroliers 


Total sales 
and revenue, 


inclüding sales 
and excise taxes 


Total des ventes 


et recettes, 


y compris les”. 
taxes de ventes 


et d'accise 


$'000 


Genre de commerce 


Ontario — suite 
++. | Machines, équipement et fournitures ...ssseesesossesses 


Machines, équipement et fournitures pour le commerce: 


wee Equipement et fournitures de réfrigération pour le 
commerce. : 
Equipement et fournitures (non alimentaires) 
d'hôtel et de restaurant. 
wee Machines et équipement de bureau ......sesssensecse 
DE Machines et ameublement de magasin .......... 
DE Autres machines et équipement pour le commerce .... 


Machines et équipement de construction, neufs et 
usagés. 


see Machines et équipement agricoles ...cssesesssssensese 


Machines, équipement et fournitures industriels: 


one Machines, équipement et fournitures industriels 
(assortiment général). 


nee Courroies, boyaux, garnitures et articles en caout- 


chouc mécaniques. 
soe Machines‘A-empaqueter, à emballer, à mettre en 
conserve et A embouteiller. 
see Machines à travailler les métaux .......sesseenuues 
on Équipement pour la manutention des matériaux .. 
eee Machines, équipement et fournitures de mines ...... 
ene Machines et équipement de puits de pétrole et de 
raffinage du pétrole. 
see Équipement de station et de transmission électrique 
eae Machines, équipement et fournitures d'imprimerie et 
de lithographie. 
. Machines, équipement et fournitures de textiles ... 
Machines, équipement et fournitures industriels 
divers. 
ae Machines industrielles, usagées ..cscccecuccssesccs 


Equipement et fournitures professionnels: 


bee Équipement d'église et articles religieux .....+-+. 
see Equipement et fournitures de dentiste ..... 
Équipement et fournitures d'école ..ssusesosssesses 
Équipement et fournitures scientifiques et de 
laboratoire. 
a Equipement et fournitures chirurgicaux, médicaux et 
d'hôpital. 
aes Autres équipements et fournitures professionnels 


Équipement et fournitures de service: 


oe Equipement et fournitures de salon de barbier et 
de coiffure. 


eee Équipement et fournitures de protection contre les 
incendies. 

eee Équipement et fournitures de conclergerie ......... 

aoe Équipement et fournitures de blanchissage et de 
dégraissage. 

wee Appareils et fournitures de cinéma ..s.seoeronsnes 


ae Autres équipement et fournitures de service .... 


Matériel et fournitures de transport: 
aes Avions et matériel et fournitures d'aéronautique 
soe Matériel et fournitures de marine ...,,......e.eec 


vee Matériel et fournitures de chemin de fer .. 
eee Autres matériel et fournitures de transport 


9 
10 
il 


No. 


WPwn 


a 


14 


15 


22 


24 


32 
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TABLE 2. Wholesale Trade, by Type of Operation and by Kind of Business, for Canada and the. Economic Regions, 1966 ~ Continued 


Total, all establishments 


Total, tous établissements 


Primary product dealers 
Commerçant de produits 
primaires 


Wholesale merchants 


Grossistes 


Number Total sales . Number Total sales Number . Total sales 

Kind of business of . and revenue, of and revenue, of . and revenue, 
establish- including sales establish- including sales establish~ including sales 
ments and excise taxes ments and excise taxes | ments . and excise taxes 


Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes 
d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, . 
blissements y compris les blissements. y compris les blissements: y compris les 


taxes de ventes 
et d'accise 


taxes de ventes 
et d'accise 


taxes de ventes 
et d'accisé 


$'000 $ ‘000 , $'000 
Ontario — Concluded 

Metals and metal work ,.,,...,,,..,.,,.,....,..,.. 160 530,647.0 eee vee 138 - 266,185.5 
Iron and steel (general line) ....,,....,.,.,,.. 57 135,319.4 wee | 50 117,427.6 
Sheet metal and metal work .. . 8 8,410.5 aes ee 8 8,410.5 
Structural steel oo... ce sce s cece renee eens, . 13 45,4227 aoe nee 13 45,422.7 
All other metals and metal work (except non- 57 65, 636.0 wee ane 48 . 51,780.1 

ferrous products). 
Non-ferrous metals and metal work .............. 25 275,858.4 eee vee 19 43,144.6 

Paper and paper products .,.,,,.,,.....sssseessese 239 262,446.6 eae aoe 223 155, 462.0 
Fine papers .,..,.,..4 sce cceseccenecucstceeencas 13 59,119.4 wee eee 13 59,119.4 
Newsprint .. peace twceene . - - wee wee _ - 
Paper and paper products (general line) . . 33 97,053.5 oes wae 28 23,565.1 
Stationery and stationery supplies .... . 145 x bee eee 141 50, 146.2 
Wrapping paper and paper bags ........ . 6 x wee ane 5 x 
Other paper and paper goods .......ccceececccvcs 42 37, 851.1 wae aoe 36 | : x 

Petroleum and petroleum products ..,...,........., 701 1,066,472.8 eee eee - - 

Plumbing, refrigeration and heating equipment and 289 258,082.9 wee wae 255 169, 149.6 
supplies. 

. «Alr-conditioning and ventilating equipment ..... 25 18,064,4 wee see 20 14,161.8 
Cooling and refrigeration equipment and supplies ~ _ tee wee - _ 

(non-electric). ‘ . 
Heating equipment and supplies ,,...,.,........, 62 21,917.1 eee nee 55. +, 19,060.7 
Plumbing equipment and supplies .,.,......,,.,.. 104 106,717.6 eee wee 98 5 .66,635.0 
Plumbing and heating equipment and supplies 98 111, 383.8 see eee 82| : 69,292.1 
(general line). 

Waste materials (including scrap metal) .........- 435 178,410.3 wee wae 435 178,410.3 
Junk and scrap (general Line) .,..,..,,....,,... 36 6, 187.3 nee oon 36 6,187.3 
Scrap metal ..,.....,.,.,.,..,,,,,,.., ss. 371 158,886.4 eee tee 371 158, 886.4 
Waste materials (other than scrap metal) ....... 28 13,336.6 eee wae 28 13,336.6 

Other kinds of business .....,,.....,............. 453 228,583.3 ane see 410 202, 222.6 
Books, periodicals and newspapers ..,............ 91 83,238.1 eee wae 89 x 
Optical goods .,,...,,,..,,....sseooee oe 13 5,334.1 wea nae 11 x 
Containers, except wood, paper or glass ........ 5 1,340.0 ae see 4 x 
Textiles and textile materials (other than dry 

goods): 
Cordage and twine ............. pecan eee ETTEET 3 x vee tee 3 x 
Other textile and textile materials (other 12 5,644.6 vee aes 12 5,644.6 
than dry goods), 
Second hand goods (except machinery and 35 x wee eae 33 x 


automotive). 


Miscellaneous kinds of business (n.e.s.) ....... 294 105,515.3 . se eae 258 86,643.6 


Agents and brokers 


Agenta et courtiers 


establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


33 
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TABLEAU 2. Commerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


17,317.2 


14,557.8 


Manufacturers' sales 


branches 


Succursales de ventes 
des fabricants 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


71,616.1 


11,802.9 


Petroleum bulk tank plants 
and truck distributors 
Dépôts et distributeurs de 
produits pétroliers 


Number Total sales 
of and revenue, 
establish- including sales 
ments and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 
y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


Genre de commerce 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


Ontario — fin 


Métaux et ouvrages métalliques ..........sossssssouess 1 


Fer et acier (assortiment général) .....s.sessmeosoe 

Tôlerie et ouvrages métalliques 

Acier de construction s.esssusenvessenesseoseessssen 

Tout autres métaux et ouvrages métalliques (sauf les 
produits non ferreux). 

Métaux et ouvrages métalliques non ferreux ...,...... 


uUPun 


a 


Papier et articles en papier ...ccssoossossesersenessee 7 


Papiers fins soccccccsscccccccensucasescccensewessoss 8 
Papier journal ........sessseovenmsrmneneusosees . 9 
Papier et articles en papier (assortiment général) .. | 10 
Papeterie et fournitures de papeterie ....se- 11 
Papier d'emballage et sac en papier .. 
Autres papier et articles en papier ...sscecesesesees | 13 


1,066,472.8 | Pétrole et dérivés .......sssssosesemenveseeeenessecces | 16 


Équipement et fournitures de plomberie, de réfrigé- 15 
ration et de chauffage. 


Équipement de climatisation et de ventilation ...... | 16 

Équipement et fournitures de refroidissement et de 17 
réfrigération (non électriques). 

Équipement et fournitures de chauffage ...sceesecees | 18 

Équipement et fournitures de plomberie ....sssssssee 19 

Équipement et fournitures de plomberie et de 20 
chauffage (assortiment général). 


Matières de rebut (y compris déchets métalliques) ..... | 21 


Rebuts et déchets (toutes sortes) ...s.osseoossvessre | 22 
Déchets métalliques ..,....s..sssssssmuessosonveee 
Matières de rebut (autres que déchets métalliques) .. | 24 


Autres genre de Commerce ..sccossemssrenenenene 


Livres, périodiques et Journaux ..,..s.eeseesvnoseces | 26 
Articles d'optique sesssssssesssesecoosssenenomesssse | 27 
Contenants, sauf en bois, en papier ou en verre ..... | 28 


Textiles et matières textiles (autres que mercerie): 


Cordages et ficelle .....eceossesssesreneeseneuase | 29 
Autres textiles et matières textiles (autres que 30 
mercerie). 


Marchandises usagées (sauf machines et pièces 31 
d'automobiles). 


Divers genres de commerces {n.c.a.) sesesssonvenses | 32 


u pu 
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TABLE 2. Wholesale Trade, by-Type of Operation and by Kind of Business, for Canada and. the Economic Regions, 1966 — Continued 


Kind of business 


Prairie Provinces 


Total, all establishments .. 


Amusement, sporting and photographic goods ....... 


Amusement and sporting goods: 
Sporting goods ( general line) .,..,..,,....... 
Toys, novelties and fireworks ... 
Other amusement and sporting, goods ,.,,,,,,,.4 


Photographic equipment and supplies ............ 


Automotive 2... cece ee ne cece sun. bee e eee eeeceeee 


Automotive equipment, parts and accessories: 
Automotive parts and accessories .... 
Tires and tubes ,.......,.,.,.... 
Other automotive equipment 
Automotive parts rebuilders .. 


Motor vehicles .,.,.,...,,,,,,,,. 


Beer, wine and distilled spirits 


Chemicals, drugs and allied products .,....,,...,, 
Industrial chemicals ........... 


Drugs and drug sundries: 

Drugs and drug sundries (general line) ....... 
Drugs and patent, medicines (specialty lines) 
Drug sundries .....,.,,....e..sssessuresssess 


Soaps and toilet preparations .................. 


Other chemicals, drugs and allied products ..... 


Coal and coke ,...,.,.,,,......,.,. 


Dry goods and apparel .,,.,.,.....ssssesessssesouse 


Clothing and furnishings: 
Clothing and/or furnishings (general line) ... 
Clothing, men's and boys' .,...,.,.,....,,. 
Furnishings, men's and boys! 
Work clothing . 
Clothing, women's ...,,..,...,,: 
Hostery, underwear and other women's apparel 

and accessories. 
Furs and fur clothing .......,...,, 
Millinery and millinery supplies . 
Shoes and other footwear ....... 


Dry goods (general line) .,.....,,..,,.........e 
Piece goods .....4..s.sessesssssesassosssseseees 
Other dry goods: 

Notions .,...............esssesosesssssesse 


Miscellaneous dry goods (n.e.c.) .,..,....sesue 


Electrical goods .,.....,......essorsonee 
Electrical merchandise (general line)-.......... 


Household electrical appliances: 
Electrical appliances (general line) ......... 
Radios and television sets and equipment ..... 
Other household electrical appliances 
(specialty lines), 


Total, tous établissements 


Number Total sales 
of a and revenue, 


establish- including sales 

ments and excise taxes 

Nombre Total des ventes 
d'éta- et recettes, 
blissements y compris les 

taxes de ventes 
et d'accise 
$'000 

6,724 8,137,142.6 

66 20,955.2 

13 4,345.3 

24 x 

15 2,485.3 

14 x 

444 332,059.3 

303 137, 221.6 

66 26,481.1 

10 3,498.0 

. 5 1,589.7 

60 163,268.9 

1 x 

103 94, 987.8 

40 x 

11 36,667.0 

7 3,003.7 

2 x 

18 2,961.0 

25 x 

2 x 

196 133,111.9 

44 43, 838.1 

15 6,987.1 

9 7,343.9 

31 21,167.0 

3 x 

4& x 

2 x 

24 16, 992.0 

33 15, 737.4 

16 11,138.2 

7 1,953,2 

8 4,635.8 

111 135,813.6 

22 53, 314.4 

13 x 

22 25,116.1 

8 1,307.8 


Commercant de produits 
primaires 


Number Total sales 
of and revenue, 


establish- including sales 
ments and excise. taxes 
Nombre Total des ventes 
. d'éta- et recettes, 
blissements 


y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


$'000 


325 1, 703, 234.8 


Number 
of 
establish- 

ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


. Total, all establishments ~ Primary product dealers Wholesale merchants 


Grossistes 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 
y compris les 


, taxés de ventes 


et d'accise 


$'000 


4,096, 632. 2 


4,807.0 * 
191,871.0 


106, 340.4 
21,375.7 
x 
1,589.7 


x 


88, 320, 8 
41, 986.7 
x 


3,003.7 


1,875.2 


x 


49,795.7 


x 
1,060.0 
x 


2,578.5 


x 


79, 590.9 
19, 844.6 


11, 863.9 
x 
x 


4: 


Agents and brokers 


Agents et courtiers 


eatablish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


421 


18 


12 


Total sales 
and revenue, 

including sales 
and excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 

et d'accise 


$"000 


1,218, 569.0 


1,141.9 
x 
x 


x 


15,659.6 


x 


1, 782.4 


76, 822.5 


14, 864.2 
5,927.1 
x 


18, 588.5 
x 


x 
x 


9,045.7 


x 


x 
2,546.0 


17, 500.4 
x 
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Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


Pu 


Manufacturers' sales 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 
y compris Îles 
taxes de ventes 
et d'accise 


Succursales de ventes 
des fabricants 


$'000 


124, 528.7 


4, 884.6 


x 


38, 722.3 
x 


Petroleum bulk tank plants 
and truck distributors 


Dépôts ét distributeurs de 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


produits pétroliers 


Total sales 
and revenue, 


including sales 
and excise taxes 


Total des ventes 


et recettes, 
y compris les 


taxes de ventes 


et d'accise 


$'000 


701, 381.6 


TABLEAU 2. Commerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Genre de commerce 


Provinces des Prairies 
Total, tous les établissements .............,....., 


Articles de récréation de sport et photographiques .... 


Articles de récréation et de sport: 
Articles de sport (assortiment général) ..,.,.,...., 
Jouets, nouveautés et pièces pyrotechniques ....... 
Autres articles de récréation et de sport ......,... 


Équipement et fournitures photographiques .....,..... 


Automobiles .......... eee eee eee eee 


Équipement, pièces et accessoires d'automobiles: 
Pièces et accessoires d'automobile . 
Pneus et chambre à air ......,,.,... 
Autres équipements pour automobile .... 


Reconstructeurs de pièces d'automobile ....,,..,.., 
Véhicules automobiles ,....,,,.,,.,....,.......,44. 
Bière, vin et spiritueux distillés .....,....,,,,,.4.4 


Produits chimiques, drogues et produits assimilés ..... 
Produits chimiques industriels .,...,..,,.,...4 


Drogues et articles divers de pharmacies: 
Drogues et articles divers de pharmacies 
(assortiment général). 


Drogues et médicaments brevetés (spécialités) ..... 
Articles divers de pharmacies .,..,.,.....s.ssuees 
Savons et préparation de toilette .....,......,...... 
Autres produits chimiques, drogues et produits 
connexes. 
Charbon et coke .,,,,.,.4,.se.sesesssseeesesessessuventes 


Mercerie et habillement .....,..,.....,....,,,......%., 


Vêtements et fournitures: 
Vêtements et (ou) fournitures (assortiment général) 
Vetements pour hommes et garçons ..,.,.4.......:0. 
Fournitures pour hommes et garçons 


Vêtements de travail .....,..... 

Vêtements pour femmes ..............e.sssesrssssoes 

Bas, sous-vêtements et autres accessoires pour 
femmes. 

Fourrures et vêtements de fourrure ,,........esseu 


Articles de modes et garnitures .. 
Souliers et autres chaussures ..... 


Mercerie (assortiment général} ,.....,..,....,....4. 
Marchandises à La plèce .,.,,.......sesesessssoreesss 
Autres merceries: 


Articles de fantaisie ....,..,,...,..........sovss 
Mercerie diverse, n.C.ñ. .....ssessvesssssseseuues 


Articles électriques .,...,.,.,..4sssssssussseeseuuesese 
Articles électriques (assortiment général) ...,.,...... 


Appareils électro-ménagers: 
Appareils électriques (assortiment général) ....... 
Appareils de radios et de télévision et équipement 
Autres appareils électro-ménagers 
(spécialités). 


CET 


28 


29 
30 
31 
32 
33 


34 


35 
36 
37 


- 112 - 


TABLE 2. Wholesale Trade, by Type of Operation and by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Kind of business 


Prairie Provinces — Continued 
Electrical goods — Concluded: : 


Electrical wiring supplies, construction mate- 
rials, apparatus and equipment 
Electrical wiring supplies and construction 


materials. 
Electrical apparatus and equipment ........... 
Other electrical specialties ...,,,...,......... 


Farm products (raw materials) 
Flowers and nursery stock .. 
Grain ......... essssresresssses 


Hides, skins, raw furs and wool: 
Raw furs .... 
Hides and skins 
Wool and mohair ... 


Livestock ..... denne en cence Fee eee enone eens wean 


Other farm products (raw materials): 
Tobacco (leaf) ....,,.,,...,....,... oe 
Miscellaneous farm products (raw materials) .. 


Farm supplies .......... Ser ens eee 
Farm supplies (general line) nous. 
Feed, hay and grain ........ don eeveenes 


Fertilizers and fertilizer material (agricul- 
tural chemicals). 

Seeds 

Seed processing plants ... 


Other farm supplies ....... seer ee cecerwaceae see 


Food products (except groceries) and tobacco ..... 


Confectionery, soft drinks and tobacco: 
Confectionery ......... 
Soft drinks ..........,,...,.., . 
Cigars, cigarettes and tobacco ,,,,,,,..,...., 


Dairy and poultry products: 
Dairy and poultry products (general line) .... 


Dairy products ..,.,,,,,......... ensssssussess 
Poultry products .....,.,.,.,,..,.....4 uso 


Fish and sea foods ......... 
Frozen or frosted foods ..... eee ac ee eneaeen sees 
Fruits and vegetables (fresh): 

Fruits and vegetables, fresh (general line) .. 


Fruits (fresh) .....,.,,.,....,....... 
Vegetables (fresh) ...,.,...,,.,........, 


Meats and meat products ...,,.,,.,..,..,......., 


Food products except groceries (general line) .. 


Other food products except groceries .........., 


Forest products (except lumber) ....,....,.....,., 


Pulpwood ........ 


Other forest products ..,,,,...4,.,. esse 


Total, all establishments 


Total, 


Number 
of 
establish- 
ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


24 


218 


tous établissements 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 
et d'accise 


20,409. 7 


x 


14,592. 3 


3,596, 810, 0 
3, 739.5 
3,020, 804.0 


14, 463.8 
2,523.8 


x 


554, 385.9 


145, 193.3 
86, 344.2 
17,485.7 

4,359.0 


27, 204.4 
7,943.2 


1,856.8 


288, 107.9 


16, 778.7 
221.8 
89, 061.8 


x 


1,282.5 


8, 899.8 


18, 618.3 
13, 744.8 
3,156.3 


45, 585.6 


Primary product dealers 


Commergant de produits 
primaires 


Number 
of 
establish- 

ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements ° 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 


Total des véntes 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 
et d'accise 


x 
1,605.5 
x 


417,488. 3 


7,141.9 


9,324.7 


Wholesale merchants 


Number 
of 


Grossistes, 


establish- 


ments 


Nombre 
d'éta- 


blissements 


22 


63 


17 


143 


wuss 


Total sales À 
5- and revenue, 
including sales 
and excise taxes 


Total des ‘ventes 
et recettes, 

y compris-les 

taxes de ventes 


8, 823. 


1,059, 988, 


1, 046, 246. 


95,770. 
52,676. 


3,741. 


17, 983. 
3,398. 


214, 098. 


15,021. 
1,317. 


36,921. 


et d'accise 
No. | : 
$'000 $'000 $'000 


x 
x 
4 
0 


x 
6 


5 
0 


x 
5 
5 
3 


x 


3 


x 


3 
x 
2 


8 


Agent 


Agent 
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TABLEAU 2. Commerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


s and brokers 


8 et courtiers 


Manufacturers’ sales 
branches 


Succursales de ventes 
des fabricants 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 

et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


2 x 
1 x 
3 x 
51 875,212.9 
24 x 
6 x 
21 129,597.2 
15 x 
1 x 
3 x 
11 617.5 
16 x 
3 x 
1 x 
2 x 
2 x 
2 x 
2 x 
1 x 
1 x 
2 x 
L x 
L x 


establish- 
ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 
y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 

blissements 


Petroleum bulk tank plants 
and truck distributors 


Dépôts et distributeurs de 
produits pétroliers 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 


Genre de commerce 


Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 

et d'accise 


Provinces des Prairies — suite 


Articles électriques — fin: 


Fournitures de montage électrique, matériaux de 
construction, appareils et équipement: 


eee Fournitures de montage électrique et matériaux 

de construction. 
see Appareils électriques et équipement ,.,,,,,,,,..,.. 
eee Autres spécialités électriques .,....,..,...,..4..,9: 
... | Produits agricoles (matières brutes) ...... érsssosossss 
see Fleurs et plants de pépiniére .... 


vee Grain eee. 


Peaux, fourrures et laine: 
eee Fourrures brutes .... 


eee Peaux ..,,.44. . 
eae Laine et Mohair ...,.,,.4.....e.sssvevsessesoreuves 
eee Bétail coc cece cece tere etter ete ee nse n enone sos 


Autres produits agricoles {matières brutes): 
see Tabac (en feuilles) ... 


«ee | Fournitures agricoles .......,. 


eee Fournitures agricoles (assortiment général) 

nee Provendes, foin et grain .............srees 

eee Engrais chimiques et matériaux d'engrais chimi- 
ques (produits chimiques agricoles). 

eee Graines de semence ,..4...sssseesseessossssseonensse 

aoe Établissements de conditionnement de graines de 
semence. 

wee Autres fournitures agricoles . enronsosseerresrse 


«+. | Produits alimentaires (sauf l'épicerie) et tabac .. 


Confiserie, boissons gazeuses et tabac: 


wee Confiserie ...............sssesreenesvsssserenenues 
eee Boissons gazeuses we esses ee ces rans nsereeresene 
wee Cigares, cigarettes et tabac ...,,.,,...esseossess 


Produits laitiers et avicoles: 


see Produits laitiers et avicoles (assortiment 
général). 

vee Produits laitiers , DPENTEEE TEST ESES 

tee Produits avicoles ....,..,....,,....se.sssssseere 

see Poisson et fruits de MET ........,eesss.seeseesrsres 

eee Aliments congelés ou glacés .......,..............0. 


Fruits et légumes (frais): 


aoe Fruite et légumes frais (assortiment général) ..... 
eee Fruits (frais) ....,...,,,........ssssseseesoresers 
aoe Légumes (frais) ..ccsecsercccerersvececerecssseace 
wee Viandes et produits de la viande .,....,,...,,,0..4.. 
wae Produits alimentaires, sauf l'épicerie 

(assortiment général). 
aoe Autres produits alimentaires, sauf l'épicerte ....... 


+++ | Produits forestiers (sauf le bois d'oeuvre) ....,,..,.,. 
… Bois à pâte ......ss.esesesessrvreseeesessecsesesses 


aoe Autres produits forestiers ..,,....,.......sessssse 


our 


34 
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TABLE 2. Wholesale Trade, by Type of Operation and by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Total, all establishments Primary product dealers Wholesale merchants 


Total, tous établissements Commergant de produits Grossistes 
primaires 
Number Total sales Number Total sales Number Total sales 
Kind of business of and revenue, of and revenue, of and revenue, 
establish- including sales establish- including sales establish- including sales 
ments and excise taxes ments and excise taxes ments and excise taxes 
Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes 
d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, 
blissements y compris les blissements y compris les | blissements y compris les 
taxes de ventes taxes de ventes taxes de ventes 
et d'accise et d'accise et d'accise 
= ‘ 
Prairie Provinces — Continued 
1 | Furniture and house furnishings ..,,.....,,.,,,.., 78 49, 794.8 soe see 64 41,373.6 
Furniture: 
2 Household furniture ...ccccecscccccacsecusvces 19 9,309.4 aoe eae 13 5,875.3 
3 Office furniture ......... 44, susssssusess 12 3,970.8 eee tee it x 
House furnishings: f 
4 - Brooms and brushes .....ssecssesevcoccesseseee - - tee toe - |. - 
5 China, glassware, crockery and pottery . 8 2,401.3 nee see 6/, x 
6 Floor coverings ..............,...... 24 28,647.5 see eee 28 28,647.5 
7 Household linens, draperies, etc. 7 x ane nee 4 635.1 
8 Other house furnishings .....,,...,........... 2 . x vee tee 1 x 
9 Musical instruments and sheet music ,..,,,.,..,. 6 1,032.3 see oe 5 | x oo 
10 | General merchandise ......,,..,,.,.,.,,.,.,,...... . 22 10, 030. 3 wee sae 19 x 
11 Groceries and food specialties ...........,...,,., 95 691,096.2 wee eee 65 622, 768.2 
12 Groceries (general Line) ....,..,...,........... 61 621,930.1 aes eee 42 584, 406.6 
Grocery specialties: - 
13 Biscuits and other bakery products ....... 9 8,432.1 wee wee 7 x 
14 Canned foods ..,.....,,.,....4...4 10 12,214.3 see eae 4 x 
15 Coffee, tea, spices and cocoa . 4 . x eee . eee 4 x 
16 Flour ,,,.,4.4.......suus.s . 3 ‘ x tee eee 2 x 
17 Sugar wc cece ec ses... eee - - eee oe _ _ 
18 Other grocery specialties ........,..,,,....... 8 x eee eee 6 24,979.0 - 
à 
a 19 | Hardware ..cccccce serene er ess ssssaososesesee 100 103, 965.1 see eee 80 91,104.3 © | 
= . : 
* 20 Hardware (general line) ..,..,,,,.............. 62 88, 440.1 eee eee 53 82,106. 1 
21 Hardware (specialty line) .,.....,..,........... 38 15, 525.0 wee we 27 ~ 8,998.2 
. 22 | Jewellery .......,,..,,.4sssssssscsresssseresses 21 x tee eee 18 4,314.6 
23 Jewellery (general line) ........,....,..,...... | 20 4,942.4 eee eee 17 x 
24 Jewellery (specialty line) .....cccsuccceseesece - - ae nee - _ 
25 Watch materials, jewellers' tools and supplies 1 x eee oes 1 . x : 
26 | Leather and leather goods .,,...,................. 8 2,315.0 bee eee 5 x . 
27 Leather and leather goods ‘(general line) ....... 3 x … eee 2 x à . 
28 Leather and shoe findings .,,.....,....s.s.sssss 5 x see aes 3 1,075.1 
29 | Lumber and building materiais (other than metal) 526 375,196.3 vee see . 506 322,791.5 
Construction and building materials (other than : 
metal or wood): : 
30 Building materials (general line) ..,..,.,.... 95 64, 398.2 eee ees 93 x 
31 Glass -eeceserecreccnvcenrecs . 22 x eee eee 21 6, 928.8 
LE 32 Paints, varnishes, lacquers and enamels . 17 6,490.3 eas aoe 14 x 
: 33 Paints, glass and decorators’ supplies . . 11 x eee see 10 2,179.6 . 
34 Wallpaper .............. vrsisssvesnssssss . - - eee eee Lo. - yt 
35 Insulation, siding and/or roofing materials .. 14 12,589.7 see eee 13 x 7 
36 Other specialty lines .....scecccccsceceseeses 29 18, 166.4 see wee ar) x 
Lumber and millwork: 
37 Lumber .......,..,..,4. 133 80, 430.0 see wee 125 70, 599.2 
38 Lumber and millwork .....cccsccscoccccscvccves 205 173, 648.4 ae tee 202 159, 860.8 


CA 
x 
re 
e 
-: 
i 
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TABLEAU 2. Commerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Manufacturers' sales 


branches 
Succursales de ventes 
des fabricants 


Petroleum buik tank plants 
and truck distributors 


Dépôts et distributeurs de 


Agents and brokers 


Agents et courtiers 


produits pétroliers 
Number Total sales Number Total sales Number Total sales 
of and revenue, of and revenue, of and revenue, Genre de commerce 

estabLlish- including sales establish- including sales establish- including sales 
ments and excise taxes ments and excise taxes ments and excise taxes 
Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes 

d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, 

blissements y compris les blissements y compris les blissements y compris les 
taxes de ventes taxes de ventes taxes de ventes 


et d'accise et d'accise et d'accise 


Provinces des Prairies — suite 


lé Meubles et ameublement de muison ..,...s.esessoseouoone 1 
Meubles: 

6 Meubles de maison cesccsacenaccccsnccsvessscucsnese 2 

1 Meubles de bureau ..cccsccacrccecccsccscenscesecres | 3 


Ameublement de maigon: 
Balais et brosses ............sessossenvocesveseres 
Porcelaine, verrerie, falence et poterie . 
Couvre-planchers ...csscnccnveccenesace 
Toiles, tentures, etc., ménagères 
Autre ameublement de maison ........eosersosnossous 


œuaus 


Instrument de musique et musique en feuilles ......,, 9 


Marchandise générale ......sssssseusveccsssossnesneeses | 10 


27 x Epicerie et spécialités alimentaires o.osossesesesseose | 11 
19 37,523.5 - - eee wee Épicerie (assortiment général) .....sssssossssosooses | 12 
Épicerie spécialités: 
- - 2 x tee see Biscuits et autres produits de la boulangerie ..:.. | 13 
6 x - - eee see Aliments en conserve seecccccerecceseseccces 14 
- - - - tee ee Café, thé, épices et cacao . 15 
- - 1 x eee eee FarÂNe cosessescosseresre 16 
_ - - - vee wee Sucre cseseeeeees 17 
2 x - - eee aoe Autres spécialités . 18 
18 x 2 x wee ... | Quincaillerie .occccncccccccrrcsscccaccousesuscessssece | 19 
9 6,334.0 - - see tee Quincaillerie (assortiment général) ...seseceeerccees | 20 
9 x 2 x wee eee Quincaillerie (spécialités) ..sccrccccccccccsseccenes | 21 
3 x - - sae wee | Bijouterie wesscccccccccccccccccccsncccccesccevscsnsese | 22 
3 x - - wae see Bijouterie (assortiment général) cccccocccruccerscees | 23 
- - - - wee eee Bijouterie (spécialités) ..ccccccvcnccecccsccsccseses | 24 
- - - eee eae Fournitures d'horlogerie, outils et fournitures de 25 
bijoutier. 
3 x - - tee ... | Cuir et articles en cuir .....e.sosoon 26 
1 x - - aes : eee Cuir et articles en cuir (assortiment général) ....., | 27 
2 x - _ … sae Cuir et Crépins .osccccccccvcccescnsscsscccsccsvcecee | 28 
10 10,901.9 10 41,502.9 eee ..» | Bois d'oeuvre et matériaux de construction (autres 29 
qu'en métal). 
L x 1 x wee tee Matériaux de constructicn (autres qu'en métal ou en 
bois): 
_ _ 1 x vu aoe Matériaux de construction (assortiment général) ... | 30 
- - 3 x . vee VALET ceccecccsccccnnceneceencetsssenesssosece 31 
- - 1 x see ae Peintures, vernis, laques et émaux ..,.,,,,, « | 32 
- - - - wee wae Peintures, vitre et fournitures de décorateur . - | 33 
_ - 1 x eee wee Papler-tenture cicesscccccencccsccccscssccecccenece | 34 
1 x - - sae wee Isolants, matériaux A revêtement de murs et (ou) a | 35 
toiture. 
8 9,830.8 - ~ nae nae Autres spécialités ....msesssssssossoessecseccscsse | 36 


Bois d'oeuvre et travaux d'atelier de charpente: 
3 13,787.6 see wee Bots d'OCUVTE .ecccencceccnccssvccnecsccccvoucences | 37 


53 17,622.8 25 87,573.5 vee sae Bois d'oeuvre et travaux d'atelier de charpente ... | 38 


nus 


34 


36 
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TABLE 2. Wholesale Trade, by Type of Operation and by Kind of Business, 


Kind of business 


Prairie Provinces — Continued 


Machinery, equipment and supplies ,....,,,,,...... 


Commercial machinery, equipment and supplies: 


Commercial refrigeration equipment and 
supplies. 

Hotel and restaurant equipment and supplies 

, (non-food). 

Office machines and equipment ..,.,,,,.,.,..,, 

Store machines and fixtures ... 

Other commercial machinery and equipment ..... 


Construction machinery and equipment, new and 
used. 


Farm machinery and equipment ...,.,..,............ 


Industrial machinery, equipment and supplies: 


Industrial machinery, equipment and supplies 
(general line). 

Belting, hose, packing and mechanical rubber 
goods. 

Packaging, wrapping, canning and bottling 
machinery. 

Metal working machinery 

Materials-handling equipment ........+.. 

Mining machinery, equipment and supplies . 

Oil-wéll and oil-refining machinery and 
equipment. 

Power-house and power-transmission equipment 

Printers’ and lithographers' machinery, 

- equipment and supplies. 

Textile machinery, equipment and supplies .... 

Miscellaneous industrial machinery, equipment 
and supplies. 

Used machinery 


Professional equipment and supplies: 


Church equipment and religious goods ...... 

Dentists’ equipment and supplies ...... 

School equipment and supplies ..,,.,.,.,,,.,.. 

Scientific and laboratory equipment and 
supplies. 

Surgical, medical and hospital equipment and 
supplies. . 

Other ‘professional equipment and supplies .... 


Service equipment and supplies: 
Barber and beauty salon equipment and supplies 
Fire protection equipment and supplies ....... 


Janitors’ equipment and supplies .........+..- 

Laundry and dry cleaners’ equipment and 
supplies. . 

Motion picture apparatus and supplies ..... 

Other service equipment and supplies ......... 


Transportation equipment and supplies: 


Aircraft and aeronautical equipment and 
supplies. 

Marine equipment and supplies .............,... 

Railroad equipment and supplies ........6. 

Other transportation equipment and supplies .. 


Total, all establishments 


Total, tous établissements 


Number 
of 


establish- 
ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


2,210 


1,598 


CESR) 


15 


12 


es 
wwe 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 

et d'accise 


$'000 


1,115, 041.2 


5, 388.3 
6,615.7 
13, 787.5 


2,395.2 
1,576.2 


75,508.3 


644, 770.6 


86, 736.5 
3,504.5 
x 

9, 867.3 


x 
11,492.9 
106,102. 0 


16, 286.0 
1,489. 2 


1,041.1 
21, 282.6 


932.5 


14, 283.1 


5,979.9 


8,030.1 


for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Primary product dealers 


Number 
of 
establish- 

ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


Commerçant de produits 
primaires 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 

et d'accise 


$'000 


Wholesale merchants 


Grossistes 


establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


2,132 


1,563 


OPH 


15 


12 


9 
2 
3 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 
et d'accise 


$'000 


1,009, 844,9 


5,388.3 
6,615.7 
12, 703.7 


x 
1,576.2 
75,508.3 


561,389,7 


85,884.0 


3,504.5 


1,041.1 
18, 580.2 


932.5 


787.2 

x 
3,134.3 
8,230.4 


14, 283.1 


* 


a 
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TABLEAU 2. Commerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Agents and brokers 


Agents et courtiers 


Number 
of 
establish- 

ments 


Nombre 
d'éta- 
blisaements 


53 


30 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


$"000 


17,622.8 


Manufacturers' sales 


branches 


Succursales de ventes 
des fabricants 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


25 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


$'000 


87,573.5 


x 
x 


5, 566.6 


Petroleum bulk tank plants 
and truck distributors 


Dépôts et distributeurs de 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


produits pétroliers 


Total sales 
and revenue, 
including sale 


and excise taxes 


Total des ventes 


et recettes, 
y compris les 
taxes de vente 
et d'accise 


$'000 


Genre de commerce 


Provinces des Prairies — suite 


Machines, équipement et fournitures wcsccccencceenaseat 


Machines, équipement et fournitures pour le commerce: 


Équipement et fournitures de réfrigération pour le 
commerce. 

Equipement et fournitures (non alimentaires) 
d'hôtel et de restaurant. 

Machines et équipement de bureau .eeceressesassnsee 

Machines et ameublement de magasin ......ss.s.suses 

Autres machines et équipement pour le commerce .... 


Machines et équipement de construction, neufs et 
usagés. 


Machines et équipement agricoles ......eessseseneruue 


Machines, équipement et fournitures fndustriels: 


Machines, équipement et fournitures industriels 
(assortiment général). 

Courroies, boyaux, garnitures et articles en caout- 
chouc mécaniques, 

Machines à empaqueter, à emballer, à mettre en 
conserve et à embouteiller, 

Machines à travailler les métaux ......... 

Équipement pour la manutention des matériaux . 

Machines, équipement et fournitures de mines ....., 

Machines et équipement de puits de pétrole et de 
raffinage du pétrole. 

Équipement de station et de transmission électrique 

Machines, équipement et fournitures d'imprimerie et 
de lithographie. 

Machines, équipement et fournitures de textiles ... 

Machines, équipement et fournitures industriels 
divers. 

Machines industrielles, usagées ..... uses 


Équipement et fournitures profesatonnels: 


Équipement d'église et articles religieux ........ 
quipement et fournitures de dentiste ... 
quipement et fournitures d'école .. 

Équipement et fournitures scientifiques et de 

laboratoire. 

Équipement et fournitures chirurgicaux, médicaux et 

d'hôpital, 

Autres équipements et fournitures professionnels 


smrssssess 


Équipement et fournitures de service: 


Équipement et fournitures de salon de barbier et 
de coiffure. 

Équipement et fournitures’ de protection contre les 
incendies. 

Équipement et fournitures de conciergerie ...sssuse 

Équipement'et fournitures de blanchissage et de 
dégraissage. 

Appareils et fournitures de cinéma ..,......esse.s 

Autres équipement et fournitures de service ...,... 


Matériel et fournitures de transport: 
Avions et matériel et fournitures d'aéronautique 
Matériel et fournitures de marine .,.....e.eru 


Matériel et fournitures de chemin de fer ... 
Autres matériel et fournitures de transport ..,,..,, 


aus 
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TABLE 2. Wholesale Trade, by Type of Operation and by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 ~ Continued 


Total, all establishments Primary product dealers Wholesale merchants 
Total, tous établissements Commerçant de produits Grossistes 
primaires 


1 | Metals and metal work .,.,...,.,..,,.........,. x 
2 22,352.8 
3 Sheet metal and metal work .. x x 
4 Structural steel .,,,.,...........s.ooses 908.5 908.5 
5 All other metals and metal work (except non- 39,882.0 x 
ferrous products). 
6 Non-ferrous metals and metal work .........,,... 8,807.9 x 
7 | Paper and paper products .,,...........4..esscosss 74,271.3 30, 714.1 
“s 
8 Fine papers .......s.sessssessuceee 7,328.2 x : 
9 Newsprint wesssecsecevcccesecccsece - - 
10 Paper and paper products (general line) . 49,074.7 x 
il Stationery,and stationery supplies ..... x 14,691.6 
12° Wrapping paper and paper bags .... x - 
13 Other paper and paper goods .....sesercorscecone x x 
14 | Petroleum and petroleum products ..,,,....,........ 701, 381.6 - 
15 Plumbing, refrigeration and heating equipment and 123, 814.6 65, 928.6 
supplies. 
16 Air-conditioning and ventilating equipment ..... x 2,710.0 
17 Cooling and refrigeration equipment and supplies x x 
(non-electric}). 
18 . Heating equipment and supplies .,.,........,,,.. 11,394.8 x 
19 Plumbing equipment and supplies .. sue. 66,333.9 30, 742.6 ! 
20 Plumbing and heating equipment and supplies 41,228.4 23,140.7 
(general Line). 
21 |Waste materials (including scrap metal) .......... 24,665.7 24,665.7 * 
22 Junk and scrap (general line) ......-cceeeveeves 524.9 524.9 
23 Scrap metal .,,..,,.,..,.... 23,405.1 23,405.1 
24 Waste materials (other than scrap metal) ....... 735.7 735.7 
25 | Other kinds of business .,..,,,..,,.......sveese 34,267.6 25,043.5 
26 Books, periodicals and newspapers ............,. 10, 549.5 : x 
27 Optical goods ...,......,..........ue ‘933.4 { x 
28 Containers, except wood, paper or glass ;........ - we - 
Textiles and textile materials (other than dry 
goods): 
29 Cordage and twitle ....... ss... - 
30 Other textile and textile materials (other x 
than dry goods). 
31 Second hand goods (except machinery and x 
automotive). 
32 Miscellaneous kinds.:of business (n.e.8.) ....... 19,950.46 11, 888.8 | 


Kind of business 


Prairie Provinces — Concluded 


Number 
of 
establish- 

ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 
et d'accise 


Number 
of 
establish- 

ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 

y compris. les 

taxes de ventes 
et d'accise 


Number 
of 
establish-. 
ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 


+ Total des ventes 


et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 

et d'accise 


Agents and brokers 


Agente et courtiers 


Number 
of 
establish- 

ments 
Nombre 
d'éta- 

bliseementa 

2 

1 

1 

4 

2 

2 

16 

5 

3 

3 

5 

17 

1 

2 

14 


TABLEAU 2. 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


11, 399.0 


Manufacturers' 
branches 


sales 


Succursales de ventes 
des fabricants 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


46, 487.0 
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Commerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Petroleum bulk tank plants 
and truck distributors 
Dépôts et distributeurs de 
produits pétroliers 


Number Total sales 
of and revenue, 
establish- including sales 
ments and excise taxes 
Nombre Total des ventes 
d'éta- et recettes, 
blissements y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


Genre de commerce 


Provinces dea Prairies — fin 


Métaux et ouvrages métalliques ..,............uu 


Fer et acier (assortiment général) ....ssessssossooes 

Tôlerie et ouvrages métalliques ..... 

Acier de construction ......sessssessssvecnes oe 

Tout autres métaux et ouvrages métalliques (sauf les 
produits non ferreux). 

Métaux et ouvrages métalliques non ferreux .....,...e 


Papier et articles en papler sssmscsasssssssscscesscess 


Papiers fing ..,......e.nussssoronanmeneeeseuseness 
Papier journal .... soso occcessoomssess 
Papier et articles en papier (assortiment général) .. 
Papeterie et fournitures de papeterie .....c.enae . 
Papier d'emballage et sac en papier .... 
Autres papier et articles en papler ....s.seseoserouee 


701, 381.6 | Pétrole et dérivés ..ssosrensessenvsesamessoesoomeeseee 


Équipement et fournitures de plomberie, de réfrigé- 
ration et de chauffage. 


Équipement de climatisation et de ventilation ...... 

Équipement et fournitures de refroidissement et de 
réfrigération (non électriques). 

Équipement et fournitures de chauffage ....ssssuneses 

Équipement et fournitures de plomberie , 

Équipement et fournitures de plomberie et de 
chauffage (assortiment général). 


+++ | Matières de rebut (y compris décheta métalliques) ..... 


Rebuts et déchets (toutes sortes) ......eseerosoossns 
Déchets métalliques cssscesscuncevarssncsesesccns 
Matières de rebut (autres que déchets métalliques) .. 


-.. | Autres genre de commerce ....,eesssmesseceesesossscuans 


Livres, périodiques et journaux . 
Articles d'optique ........sssssessosessseceses 
Contenants, sauf en bois, en papier ou en verre .,... 


Textiles et matières textiles, (autres que mercerie): 


Cordages et ficelle ,...,.....scsssesssvosssssssoee 
Autres textiles et matières textiles (autres que 
mercerie). 


Marchandises usagées (sauf machines et pièces 
d'automobiles), 


Divers genres de commerces (n.c.a.) ..s.sssossosses 


wren 


a 


14 


15 


16 
17 
18 


19 
20 


21 


22 
23 
24 


25 


26 
27 
28 


29 


30 


31 


32 


WS 
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TABLE 2. Wholesale Trade, by Type of Operation and by Kind of Business, 


Kind of business 


British Columbia, Yukon and 
Northwest Territories 


Total, all establishments .......,,,.,..,...., 


Amusement, sporting and photographic goods ..,..... 


Amusement and sporting goods: 
Sporting goods ( general line) ..,..,..,....,, 
Toys, novelties and fireworks ..... 
Other amusement and sporting goods .....,,...,. 


Photographic equipment and supplies .,.......,.. 


Automotive ..,.,...4.4.....sssssssesssssessenensse 


Automotive equipment, parts and accessories: 
Automotive parts and accessories ..... 
Tires and tubes ,,,,,.,..,.,.,,... 
Other automotive equipment ........ . oe 
Automotive parts rebuilders ...,......,.,,.,,4.. 


Motor vehicles ......................esseoveceee 
Beer, wine and distilled spirits ...,......,...,.. 


Chemicals, drugs and allied products .,......,.... 
Industrial chemicals ....,...,.,..,...,,... 


Drugs and drug sundries: 
Drugs and drug sundries (general line) ....... 


Drugs and patent medicines (specialty lines) 
Drug sundries ... 


Soaps and toilet preparations .........,,....4.. 


Other chemicals, drugs and allied products ..... 
Coal and coke ......,,..,.,.....ses..euse unes 


Dry goods and apparel ...,.,.,,..,.,.,.,.......... 


Clothing and furnishings: 
Clothing and/or furnishings (general line) ... 
Clothing, men's and boys" .........,...,....,: 
Furnishings, men's and boys‘ 
Work clothing .......,,..... 
Clothing, women'S .,.,...,..,.....ssssessssosre 
Hostery, underwear and other women's apparel 
and accessories. 

Furs and fur clothing .....,.,.......s.s.sssess 
Millinery and millinery supplies ............. 
Shoes and other footwear .........,....... oo... 


Dry goods (general line) ...... 
Piece goods .,..,.....,.,s.esrsessessseseseusss 


Other, dry goods: 
Notions :.,.4.........o.ssessessesserenseneneee 
Miscellaneous dry goods (n.e,c.) ...,,..,.,... 


Electrical goods .,.............se.ereovesesenvsss 
Electrical merchandise (general line) .......... 


Household electrical appliances: 
Electrical appliances (general line) ......... 
Radios and television sets and equipment . 
Other household electrical appliances 
(specialty lines). 


Total, all establishments 


Total, tous établissements 


Number 
of 
establish- 

ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


3,451 


96 
42 


16 


15 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 
et d'accise 


$'000 


3,584,199.2 


30,336.9 


7,345.2 
11, 167.2 
4,028.1 


7,796.4 


172, 104.6 


75,426. 
16,047. 


xx © © 


78,573.5 


82,149.9 
41,910.5 


26,795.7 


4,855.4 


4,495.4 


104,121.9 


18,736.0 
7,161.6 
5,635.2 
x 

9 

x 


15,733. 


x 


x 
11,163.6 
22,534.9 


5,771.6 


7,701.4 


95,478.0 
36,297.1 


20,791.9 


for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Number 
of 
establish- 

ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


137 


Primary product dealers 


Commerçant de produits 
primaires 


Total sales 
and revenue, 

including sales 
and excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 
et d'accise 


$'000 


90,747.0 


Wholesale merchants 


Grossistes 


Number 
of 
establish- 

ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


2,580 


86 
35 


15 


15 


114 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 
et d'accise 


$'000 


2,296,553.3 


26 ,068.0 


136,343.9 


61,586.0 
x 
x 
x 


.72,776.0 


2,011.2 


4,495.4 


38 ,050.7 


2,195.8 
634.7 

x 

x 
4,947.1 


x 


14,741.7 


re 
a 
a 
oO 
= 
EN 


14,127.3 
x 
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TABLEAU 2. Commerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Petroleum bulk tank plants 
and truck distributors 
Dépôts et distributeurs de 

produits pétroliers 


Manufacturers' sales 
branches 


Agents and brokers 


Agents et courtiers 


Succursales de ventes 
des fabricants 


Number Total sales Number Total sales Number Total sales 
of and revenue, of and revenue, of and revenue, Genre de commerce 
establish- including sales establish- including sales establish- including sales 
ments and excise taxes ments and excise taxes ments and excise taxes 
Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes 
d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, 
blissements y compris les biissements y compris les blissements y compris les 
taxes de ventes taxes de ventes taxes de ventes 
et d'accise et d'accise et d'accise ° 
N 
$'000 $'000 $'000 
Colombie-Britannique et 
° Territoires du Nord-Ouest 
360 668,755.1 75 183,224.7 299 344,919.1 Total, tous les établissements .................,.. | L 
12 x 1 x hee +++ |Articles de récréation de sport et photographiques .... 2 
. Articles de récréation et de sport: 
6 1,295.4 — - see oo Articles de sport (assortiment général) ..........,| 3 
4 1,297.6 - - wae eae Jouets, nouveautés et pièces pyrotechniques 4 
1 x - - eee : vee Autres articles de récréation et de sport ......... 5 
1 x 1 x see one Équipement et fournitures photographiques ...........| 6 
10 x 7 x vee «++ | Automobiles .......... cerned eeneane eee res 7 
Équipement, pièces et accessoires d'automobiles: 
10 x 2 x tee see Pièces et accessoires d'automobile ........ 8 
- + 1 x tee tee Pneus et chambre A air .. seve 9 
T - — - cee vo Autres équipements pour automobile .... 10 
- - - - tes ee Reconstructeurs de pièces d'automobile ............ | 11 
- - 4 x cee tee Véhicules automobiles .,..,.,,...,.....4.,.,.,....... | 12 
4 x - - on +++ | Bière, vin et spiritueux distillés ......,............. | 13 
5 x 5 x eee +++ | Produits chimiques, drogues et produits assimilés ...../ 14 
2 x 5 x vee see Produits chimiques industriels ...................,.. | 15 
Drogues et articles divers de pharmacies: 
1 x - - nee see Drogues et articles divers de pharmacies 16 
(assortiment général). 
u x - - tee oon Drogues et médicaments brevetés (spécialités) ..... | 17 
- - — — bee see Articles divers de pharmacies .........,....,....,. | 18 
l x — - tee tee Savons et préparation de toilette ....,..,,....,..... | 19 
7 - — — tee ae Autres produits chimiques, drogues et produits 20 
connexes. 
3 x - - oo +++ | Charbon et coke ....,.,,,,..,,.,,,,...,essescssosses | 21 
117 x 4 x vas see | Mercerie at habillement ......,,,,.,,,,,,.44.,.,,.4 | 22 
Vêtements et fournitures: 
20 16,540.2 - - tee wee Vatements et (ou) fournitures (assortiment général) | 23 
12 6,526.9 - - eee aes Vêtements pour hommes et garçons ,.,.,.,.,.,,...,,, | 24 
6 x - - tee see Fournitures pour hommes et garçons ....,,.,,....,,, | 25 
- - - - oe Vêtements de travail ,...,..,..,...,,.s.s.... | 26 
29 10,786.8 - - vee Vêtements pour femmes ..,......,..,....sseesvucssec | 27 
10 x = - eee ae Bas, Sous-vêtements et autres accessoires pour 28 
femmes. 7 
i x - - see eee Fourrures et vêtements de fourrure .,....,.,..., 29 
2 x - - see wee Articles de modes et garnitures ,,,,....,. 30 
9 4,842.3 2 x tae see Soulfers et autres chaussures ..,,....,..,.....,.... | 31 
16 x L x wee see Mercerie (assortiment général) ........,.,,....,,..., | 32 
5 2,189.1 1 x tee eee Marchandises à La pièce ,....,,........ssssscesssouss | 33 
Autres merceries: 
2 x - - see eee Articles de fantaisie .............,...,........... | 34 
5 2,775.2 - _ eee aes Mercerie diverse, N.C.8. se.s.cseerssessuossessessee | 35 
14 x 5 x eee «e+ [Articles électriques ,..,.,...ssussssscssosesensense 36 
4 x L x eee wee Articles électriques (assortiment général) ..........| 37 
Appareils électro-ménagers: 
- - - - tee ee Appareils électriques (assortiment général) ....... | 38 
L x 2 x aoe sae Appareils de radios et de télévision et équipement | 39 
- - 1 x eee see Autres appareils électro-ménagers 40 


(spécialités). 
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TABLE 2. Wholesale Trade, by Type of Operation and by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Total, all establishments 


Total, tous établissements 


Primary product dealers 
Commergant de produits 
primaires 


Wholesale merchants 


Grossistes 


Number Total sales Number Total sales Number Total sales 


Kind of business of and revenue, of and revenue, of and revenue, 
establish- including sales establish- including sales establish- including sales 
ments and excise taxes ments and excise taxes ments and excise taxes 
Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes Nombre ‘ Total des ventes . 
d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, 
blissements y compris les blissements y compris les blissements y compris les 


taxes de ventes taxes de ventes taxes de ventes 
et d'accise et d'accise et d'accise 
British Columbia, Yukon and Northwest 
Territories — Continued ë 
Electrical goods — Concluded: A 
Electrical wiring supplies, construction mate- 
xials, apparatus and equipment: 
L Electrical wiring supplies and construction 32 14,438.6 see vee 26 x 
materials. 
2 Electrical apparatus and equipment ........... 4 x wae eae 2 vor x 
3 Other electrical specialties .....,.,......,.... 25 9,909.0 see vee 23 x 
. 4 
+ 
4 | Farm products (raw materials) .....,...,,...,,,.,. 72 524,615.0 30 19,473.8 30 350,011.1 ru 
5 Flowers and nursery. stock .. . 20 6,463.4 7 1,475.6 13 4,987.8 : " 
6 Grain ............ sosie 17 473,966.9 1 x 10 334 ,553.2 ml ye 
Hides, skins, raw furs and wool: . 
7 Raw furs ........ 5 x 4 x - - L 
8 Hides and skins . 2 x - - 2 k 
9 Wool and mohair . - - —. T - - 
10 | Livestock ......... sacsssesnesseeneenesssessesre 23 27,035.2 18 15,362.7 i x 
Other farm products (raw materials): 
11 Tobacco (leaf) ...,......,...,,.,.,,...,,..., 1 oo, x - - - - 
12 Miscellaneous farm products (raw materials) .. 4 x - - 4 x 
13 | Farm supplies ,........,.,.... . 48 21,734.1 9 x 37 10,906.5 
14 Farm supplies (general line) . 19 12,097.9 |, 2 x 15 4,552.2 
15 Feed, hay and grain ......,.,.,..,,,..... . 16 7,826.3 2 x 14 x 
16 Fertilizers and fertilizer material (agricul- 4 x one see 4 x 
tural chemicals). 
17 Seeds +..+++,0,%..... 3 x 2 ‘. x 1 x 
18 ‘Seed processing plants 4 205.4 2 x 2 x 
19 Other farm supplies ...,.,,.,..,....ssessssss 2 x 1 x 1 x À 
20 | Food products (except groceries) and tobacco ..... 278 269,923.4 83 48,128.6 175 141,395.4 
Confectionery, soft drinks and tobacco: 
21 Confectionery .. 13 10,387.5 vee see 12 x 
22 Soft drinks .... . 10 704.9 vee wee 10 704.9 
23 Cigars, cigarettes and tobacco ...,,,.,...,... 26 54,412.7 ace vee 25 x 
4 
Dairy and poultry products: 
24 Dairy and poultry products (general line) .... 2 x - — 2 x 
L 
25 Dairy products .. 7 x - - 6 1,310.9 
26 Poultry products . 31 8,058.6 16 5,111.0 15 2,447.6 
27 Fish and sea foods ........cceeccccecncreueveren 44 32,980.7 21 18,171.5 19 14,327.4 * 
28 Frozen or frosted foods ........... seems wees 15 9,717.3 see tee 15 9,717.3 
Fruits and vegetables (fresh): 
29 Fruits and vegetables, fresh (general line) .. 30 41,583.9 . 3 x 25 34,731.6 
30 Fruits (fresh) ...,...,,,,.,,,,.,..,..4..0, 42 41,166.1 36 19,679.3 5 x 
31 ' Vegetables (fresh) .,..,....,,,,...,,,...s....s 10 7,782.9 6 x 2 x 
32 Meats and meat products ,,...,.......... bce eeaee 28 38,259.1 one . see 24 8,137.2 
33 Food products except groceries (general line) .. 14 18,205.3 1 x il x 
34 Other food products except groceries ....,..,,.... 6 2,961.8 - - 4 | x 
35 ‘| Forest products (except lumbér) ......,....,..,,.. 28 39,559.7 15 x 6 x 
36 Pulpwood .,,.,..,,..,.4...,..sesesesosessseusee 1 x - - 1 x 
37 Other forest products ...,............u.eesves 27 x 15 x 5 i x 
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TABLEAU 2. Commerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Manufacturers’ sales Petroleum bulk tank plants 

branches and truck distributors 
Succursales de ventes Dépôts et distributeurs de 
des fabricants produits pétroliers 


Agents and brokers 


Agents et courtiers 


Number Total sales Number Total sales Number Total sates 
of and revenue, of and revenue, of and revenue, Genre de commerce 
eatablish- including sales establish- including sales establish- including sales 
ments and excise taxes ments and ‘excise taxes ments and excise taxes 
Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes 
d'étä- et recettes, d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, 
blissements y compris les blissements y compris les blissements y compris les 
taxes de ventes taxes de ventes taxes de ventes 
et d'accise et d'accise et d'accise 


Colombie-Britannique, Yukon et Territoires 
du _ Nord-Ouest — suite 


Articles électriques — fin: 


Fournitures de montage électrique, matériaux de 
construction, appareils et équipement: 

a Fournitures de montage électrique et matériaux 

de construction. 

vee Appareils électriques et équipement ....,.......... 

see Autres spécialités électriques .,.:,.,..,,......... 


155,130.1 


+++ | Produits agricoles (matières brutes),. 
Fleurs et plants de pépinière .... 


6 x - - wee oo Grain er ee ee er ee ee ee 


Peaux, fourrures et laine: 


L x - ~- woe wee Fourrures brutes ........ 

- - - - vee aoe Peaux ceeecnerecceuvons 

- - - - on see Laine et mohair .eccscersncccsccceserccnsaceeraroes 
4 x - - wee see CL 5 Se 


Autres produits agricoles (matières brutes): 


1 x - - wee wee Tabac (en feuilles) .,.........,,.,,....ssssessssse 
- - - - ee a Produits agricoles divers (matières brutes) ....... 
L x 1 x see vee | Fournitures agricoles ....,,.,.,,.,,......ss.ss...sse 
1 x L x wae wae Fournitures agricoles (assortiment général) .. 
- - - - ane hae Provendes, foin et grain ............,............. 
- - - - wee . Engrais chimiques et matériaux d'engrais chimi- 
ques (produits chimiques agricoles). 
- - - - nae vee Graines de semence .,..,,.,...44e..sssesesssseesruuese 
- _ - - vee soe Établissements de conditionnement de graines de 
semence, 
- - - al nee see Autres fournitures agricoles .....,.....,.,,.,....::: 
15 x 5 x sae ... | Produits alimentaires (sauf l'épicerie) et tabac ...... 
Confiserie, boissons gazeuses et tabac: 
L x _ - wee wae Confiserie ...,.,....,,...... 
- - - - aoe nae Boissons gazeuses .,.,,,...,., 
i x |. - - see wae Cigares, cigarettes et tabac ... ss 44e 


Produits laitiers et avicoles: 


- ~ — - vee Produits laitiers et avicoles (assortiment 
général). 

i x - - tee oon Produits laitiers ......cc sce c ect e cece nsec eeersere 

- 7 - 7” oon Produits avicoles .....,.,........ssesesesresseose 

4 481.8 - - « eee see Poisson et fruits de mer ..,,.....,..4.....sssoeose 

~ - - - wee oes Aliments congelés ou glacés .,......,..4..e.ssssiunus 


Fruits et légumes (frais): 


2 x - - wee wae Fruits et légumes frais (assortiment général) . 
1 x - - . Fruits (frais) ....,..,.,..,.esssssressosveeee . 

x - - aoe ane Légumes (Érais) .,.,,...........uessesracserseseese 
l x 3 x wee bee Viandes et produits de la viande ....cceesevecccerrne 
1 x L x eee see Produits alimentaires, sauf l'épicerie 

(assortiment général). 

1 x 1 x ste tee Autres produits alimentaires, sauf l'épicerie .,...., 
7 8,844.1 — — cee ++. | Produits forestiers (sauf le bois d'oeuvre) ........,.. 


tee tee Bois À pâte .......essssssssssssmsesseseeresseseseese 


7 8,844.2 - - rae see Autres produits forestiers ..........s.essessesveuss 


our 


34 


No. 


28 


29 


37 
38 


Oy nn 
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TABLE 2. Wholesale Trade, by Type of Operation and by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Kind of business 


British Columbia, Yukon and Northwest 
Territories — Continued 


Furniture and house furnishings ......,..,,,...,,. 


Furniture: 
Household furniture ..,,...4.........sscssasss 
Office furmiture .....,..,....... 


House. furnishings: 
Brooms and brushes .....,..,....,..... 
China, glassware, crockery and pottery ....... 
Floor coverings .....,.4...s..sssreeouee 
Household linens, draperies, etc. ... 
Other house furnishings ..,..,..,... uses 


Musical instruments and sheet music ..,,.,.,.,,. 


General merchandise ......,,...,........sesssecs 


Groceries and food specialties 


Groceries (general line) ......,.....,,,...0... 


Grocery specialties: ,, 
Biscuits and other bakery products ...,.,,,,.. 
Canned foods .,......,.....,..., 
Coffee, tea, spices and cocoa . 
Flour ..,,...........s...cc.s 
SUBAT soso reosss 


Hardware , essor uoses sous 
Hardware (general line) .......,....,....sssses 


Hardware (specialty line) 


Jewellery ........,......,ssssscssessessessssseee 
Jewellery (general Line) .....,.............,,.. 
Jewellery (specialty line) ....,.,.......,...,.. 


Watch materials, jewellers’ tools and supplies 


Leather and leather goods ....,..,..,..s.assesse 
Leather and leather goods (general line) ....... 


Leather and shoe findings ...............,.,..,. 
Lumber and building materials (other than metal) 


Construction and building materials (other than 
metal or wood): 
Building materials (general line) ....,..,,... 
[ed te serons 
Paints, varnishes, lacquers and enamels 
Paints, glass and decorators’ supplies . 
Wallpaper ......,..... Cnn ee 
Insulation, siding and/or roofing materials .. 


Other specialty lines .................ssssss 


Lumber and millwork: 
Lumber pecs cecreacccnvaenrarecsesnsecesesereer 


Lumber and millwork .,...........s..se.ssosses 


Number 
of 
establish- 

ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


80 


108 


Total, all establishments 


Total, tous établissements 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 
et d'accise 


$'000 


3,933.5 
14,490.8 
1,956.4 
1,305.0 


1,114.8 


4,151.4 


408,000.3 


344,212. 


14,037.7 
40,535.5 
x 
x 


1,306.0 


466 612.6 


41,420. 


1,852. 


xe xO 


3,658.0 


7,472.5 


160,050.6 
242,394.1 


Primary product dealers 


Commergant de produits 


Number 
of 
establish- 

ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


primaires 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


$'000 


Wholesale merchants 


Grossistes 


Number 
of 
establish- 

ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


65 


80 


53 


170 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 


Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 

taxes de ventes 
et d'accise 


$ "000 


x 
1,604.4 
x 


1,114.8 


3,306.4 


347, 763.5 


324,828.9 


6,944.2 
x 


x 


x 
x 


686.5 


323,867.4 


7,472.5 


148,851.6 
x 


Agents and brokers 


Agents et courtiers 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nonbre 
d'éta- 
blissements 


iS 


24 


13 


13 
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TABLEAU 2. Commerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Manufacturers' sales 


branches 


Total sales 


Succursales de ventes 
des fabricants 


Total sales 


Petroleum bulk tank plants 
and truck distributors 
Dépdts et distributeurs de 
produits pétroliers 


Number Total sales 


and revenue, and revenue, of and revenue, 
including sales establish- including sales establish- including sales 
and excise taxes ments and excise taxes ments and excise taxes 
Total des ventes Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes 
et recettes, d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, 
y compris les blissements y compris les blissements y compris les 


taxes de ventes 
et d'accise 


5,143.3 


845.0 


50,871.5 


19,383.2 


x 
29,171.0 
X 


x 


3,174.0 


3,107.9 


taxes de ventes 
et d'accise 


4 9,365.3 
2 x 
1 x 
1 x 
2 x 
2 x 
9 x 
L x 
L x 
1 x 
1 x 


taxes de ventes 
et d'accise 


Genre de commerce 


Colombie-Britannique, Yukon et Territoires 


du Nord-Ouest — suite 


Meubles et ameublement de maison .. 4... .osssossenveones 


Meubles : 
Meubles de maison ....,....s.ssusesesososeoeesesens 
Meubles de bureau ,.,,,......seesesscoovsoesessesee 


Ameublement de maison: 
Balais et brosses ..,,.,. 4e. ssuoscoersoocousese 
Porcelaine, verrerie, faïence et poterie ........., 
Couvre-planchers .. nus. 
Toiles, tentures, etc., ménagères 
Autre ameublement de maison ......sscesosssosssse 


Instrument de musique et musique en feuilles ....,.,. 
Marchandise générale ..,,...sssoesenessosoeeseneenesse 


Épicerie et spécialités alimentaires .,......esesseouuse 
Épicerte (assortiment général) cocsccccccarsscnaccess 


Épicerie spécialités: 
Biscuits et autres produits de la boulangerie . 
Aliments en conserve ...,.,.s.s.ssonsossosses 
Café, thé, épices et cacao 
Farine cecseccccccversces 
Sucre .......... 
Autres spécialités ,,,... 4 .ssssosssmnossceseonenes 


Quincaillerie .. use nsssenocosssoasssesesssseee 
Quincaillerie (assortiment général) ...ccccceccacccce 


Quincaillerie (spécialités) ...ccccccccccccnccaconces 


Bijouterie wees ccc ss soso sssnssosenecsessoneenenessue 


Bijouterie (assortiment général) ..cscsasocceccsccsce 


Bijouterie (spécialités) ..., soc snesvenesoee 


Fournitures d'horlogerie, outils et fournitures de 
bijoutier. 


Cuir et articles en cuir ..........sssssnonesssssssssus 
Cuir et articles en cuir (assortiment général) ...... 


Cuir et crépins ss ossosssoumesessssossanessencse 


Bois d'oeuvre et matériaux de construction (autres 
qu'en métal). 


Matériaux de construction (autres qu'en métal ou en 

bois): 

Matériaux de construction (assortiment général) ... 
VLETE cecccereccccccccacccnssceerscnscccscons 
Peintures, vernis, laques et émaux ......... 
Peintures, vitre et fournitures de décorateur . 
Papier-tenture 2. .ccsccccccsccccccassensvoss 
Isolants, matériaux à revêtement de murs et (ou) à 

toiture, 
Autres spécialités ..cccscvcccccncccsccsescncecesee 


Bots d'oeuvre et travaux d'atelier de charpente: 
Bois d'oeuvre ....,...,4: 
Bois d'oeuvre et traveux 


eer eer 


atelier de charpente ... 


27 


29 


38 
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TABLE 2. Wholesale Trade, by Type of Operation and by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Wholesaie merchants 


Grossistes 


Total, all establishments 


Primary product dealers 


Total, tous établissements Commerçant de produits 


primaires 


Number Total sales Number Total sales Number Total sales. 
Kind of business of : and revenue, of and revenue, of and revenue, 
establish- | including -sales establish- including sales establish- including sales 
ments and excise taxes ments and excise taxes ments and excise. taxes 
Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes 
d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, d'éta- et recettes, 
blissements y compris les blissements y compris les blissements y compris les 
taxes de ventes taxes de ventes taxes de ventes 


et d'accise et d'accise et d'accise 


British Columbia, Yukon and Northwest 
Territories — Continued 


1 | Machinery, equipment and supplies ,.....,.,....... 681 379,777.8 vee see 640 , 361,162.3 


Commercial machinery, equipment and supplies: 


2 Commercial refrigeration equipment and 13 x bee ae 13 x 
supplies. 
3 Hotel and restaurant equipment and supplies : 5 2,210.9 wee wee 5 2,210.9 5 
= (non-food). . 
: 4 Office machines and equipment ..............,, 69 13,154.7 see nee 65 11,387.8 
5 Store machines and fixtures ........+ . 11 4,192.1 wae vee 10 x 
6 Other commercial machinery and equipment ..... 10 1,364.2 wae wes 8 ; x h 
7 Construction machinery and equipment, new and 23 81,606.0 ase sae 23 81,606.0 
used, ot 
8 Farm machinery and equipment ..........e..ee.esse 94 36,629.7 ave see 92 x 


Industrial machinery, equipment and supplies: 


9 .. Industrial machinery, equipment and supplies 76 51,928.8 cee wee 70 49,935.6 
(general line). 
10 Belting, hose, packing and mechanical rubber 5 2,720.9 eee eee 5 2,720.9 
goods. 
il Packaging, wrapping, canning and bottling 6 1,363.3 ae wee 5 x 
machinery. 
12 Metal working machinery ...,..,.....ss..ssse. 33 x 32 12,276.4 
13 Materials-handling equipment ......sesesesme.s 12 10,914.3 12 10,914.3 
14 Mining machinery, equipment and supplies ..... 12 9,901.4 il x 
15 Oil-well and oil-refining machinery and 10 7,040.0 . 7 x 
equipment. , 
16 |... -Power-house and power-transmission equipment 15 12,503.3 eae ane 13 x 
17 Printers’ and Lithographers’ machinery, 9 x see eee 8 3,364.2 
equipment and supplies, 
18 Textile machinery, equipment and supplies .... 3 x Le tee 2 x 
19, |. Miscellaneous industrial machinery, equipment 121 74,973.0 wae wee LLL 67,365.9 
and supplies. > 
20 Used machinery ....ccerecsssecescccccsssvesnse 5 535.8 sae see 5 535.8 
: 4 
: Professional equipment and supplies: , 
21 Church equipment and religious goods ...... 2 x 2 x ’ 
22 Dentists' equipment and supplies .. 9 2,545.1 8 x 
23. +: School equipment and supplies .....,.,.....,.. 3 x 3 x Lu 
om 24 Scientific and laboratory equipment and li 7,671.1 ll 7,671.1 5 
supplies. . 
25 Surgical, medical and hospital equipment and 12 6,970.8 wae wee 12 6,970.8 1, 
supplies. . 
: 26 Other professional equipment and supplies .... 8 1,417.1 see see . 7 , x 
Service equipment and supplies: 
27 Barber and beauty salon equipment and supplies 3 1,353.2 wee wee 3 1,353.1 
28 Fire protection equipment and supplies ....... 12 2,004.5 wae sae 12 2,004.5 . 
29 Janitors' equipment and supplies .......,..... 17 1,813.8 see sae . 17 1,813.8 
30 Laundry and dry cleaners’ equipment and 8 4,252.8 sae wee 8 4,252.8 
supplies. . 4 
31 Motion picture apparatus and supplies ........ 3 x vee . sae 3 x 5 
32 - Other”service equipment and supplies ......... 9 5,391.4 9 5,391.4 
Transportation equipment and supplies: 
33 Aircraft and aeronautical equipment and L x vas vee 1 x 
supplies. : 4 
34 Marine equipment and supplies .....,..... 49 14,075.8 su wae 46 13,845.9 
35 Railroad equipment and supplies ........... 2 x cee wae 1 x 
36 Other transportation equipment and supplies .. - - eae hae - - 
à - ae 
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TABLEAU 2. Commerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — suite 


Manufacturers' sales 


branches 
Succursales de ventes 
des fabricants 


Petroleum bulk tank plants 
and truck distributors 
Dépôts et distributeurs de 
produits pétroliers 


Agents and brokers 


Agente et courtiers 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


Number 
of 
establish- 

menos 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 

et d'accise 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 

et d'accise 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 
y compris les 
taxea de ventes 
et d'accise 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


Genre de commerce 


$'000 $'000 $'000 


Colombie-Britannique, Yukon et Territoires 


du_Nord-Quest — suite 


23 11,586.2 18 7,029.3 eee +++ | Machines, équipement et fournitures ..sccceucenccsscces 


Machines, équipement et fournitures pour le commerce: 


- - - - wae vee Equipement et fournitures de réfrigération pour le 
commerce. 

Equipement et fournitures (non alimentaires) 
d'hôtel et de restaurant. 

1 x 3 x tee tee Machines et équipement de bureau cssssecoesesscean 

1 x - - sae tee Machines et ameublement de magasin .......,, . 

2 x - - oan tee Autres machines et équipement pour le commerce .... 


Machines et équipement de construction, neufs et 
usagés. 


wee Machines et équipement agricoles ...scsaccaneccsccere 


_ - 2 x see tte Machines, équipement et fournitures industriels: 


5 x i |- x see tee Machines, équipement et fournitures {industriels 
(assortiment général). 
nee Courroies, boyaux, garnitures et articles en caout- 
chouc mécaniques, 
- - 1 x tee tee Machines A empaqueter, & emballer, A mettre en 
conserve et a embouteiller. 
- - 1 x see tee Machines A travailler Les métaux sssscsccccsrencees 
tee Équipement pour la manutention des mtériaux . 
l x - - nae eae Machines, équipement et fournitures de mines ...... 
- - 3 x wae : see Machines et équipement de puits de pétrole et de 
_ raffinage du pétrole. 
2 x ~ — ve see Equipement de station et de transmission électrique 
- ~ 1 x wee vee Machines, équipement et fournitures d'imprimarte et 
de lithographie. 
L x - - eee vee Machines, équipement et fournitures de textiles ... 
x 2 x vee see Machines, équipement et fournitures industriels 
divers. 
- - - - eee se Machines industrielles, usagées ........ see 


Équipement et fournitures professionnels : 


- - _ - eee tee Équipement d'église et articles religieux . 

- - 1 x vee wee Equipement et fournitures de dentiste .. vee 

_ _ — - eee eee Equipement et fournitures d'école eee rer erry 

- - - - wee ae Equipement et fournitures scientifiques et de 
laboratoire. 

- - - - ane vee Equipement et fournitures chirurgicaux, médicaux et 
d'hôpital. 

- - 1 x use : see Autres équipements et fournitures professaionnels 


Équipement et fournitures de service: 


— - - - eee see Equipement et fournitures de salon de barbier et 
de coiffure. 
- - - - wee eee Equipement et fournitures de protection contre les 
incendies, 
- - - -~ se nee Equipement et fournitures de conciergerie .....sous 
- - - _ wee wee Équipement et fournitures de blanchissage et de 
dégraissage. 
eee vee Appareils et fournitures de cinéma ................ 
Autres équipement et fournitures de service ....... 


Matériel et fournitures de transport: 
Avions et matériel et fournitures d'aéronautique 
2 x 1 x see wee Matériel et fournitures de marine ....,.,.,..,....., 


- - 1 : x tee vee Matériel et fournitures de chemin de fer ... . 
- - - - bee eee Autres matériel et fournitures de transport ....... 
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TABLE 2. Wholesale Trade, by Type of Operation and by Kind of Business, for Canada and the Economic Regions, 1966 — Continued 


Wholesale merchants 


Total, all establishments 


Total, tous établissements 


Primary product dealers 
Commerçant de produits 
primaires 


Grossistes 


No. 


ra 


Wun 


a 


14 


32 


Total sales Number Total sales Number Total sales 

Kind of business and revenue, of and revenue, of and: revenue, 
establish- including sales establish- including sales establish- including sales 
and excise taxes ments and excise taxes ments and excise taxes 


Total des ventes Nombre Total des ventes Nombre Total des ventes 
et recettes, d'éta- et recettes, d'éta- .1+ et recettes, 
blissements y compris les blissements y compris les blissements y compris les 


taxes de ventes taxes de ventes taxes de ventes 
et d'accise et d'accise et d'accise 
$'000 $*000 $ ‘000 
British Columbia, Yukon and Northwest 
Territories Concluded 
Metals and metal work ,,.,,,.,................0.0 77 270,189.4 62 209,583.9 
Iron and steel (general line) .............s... 26 165,142.4 22 x 
Sheet metal and metal work .....,... sure 1 x + 1 x 
Structural steel .,,,,,......,...s.0 . 2 x L x 
All other metals and metal work (except non- 40 41,036.8 32 25,434.7 
ferrous products), 
Non-ferrous metals and metal work ..,....,,.,,.. 8 x + 6 x 
vit 
Paper and paper products ......e.seeremensesenesne 53 135,827.2 an 42 22,234.3 
Fine papers 2 x 1 x 
: Newsprint ...... 1 x - - 
Paper and paper products (general line) .. 6 x . 4 x 
Stationery and stationery supplies ...... 38 10,082.2 35 9,337.9 
Wrapping paper and paper bags ...... 4 4,474.4 1 x 
Other paper and paper goods ....sseseccacccvecee 2 x L x 
Petroleum and petroleum products ...........,.,,.. 299 344,919.11 - - 
Plumbing, refrigeration and heating equipment and 68 69 ,390.8 50 46 084.0 
supplies. 
Air-conditioning and ventilating equipment ..... 3 x 2 x 
Cooling and refrigeration equipment and supplies 1 x 1 : x 
(mon-electric). 
Heating equipment and supplies ou. 17 x 11 6,013.6 
Plumbing equipment and supplies .. sevens 25 34,147.2 19 16,144.5 | 
Plumbing and heating equipment and supplies 22 25,574.4 . . 17 22,066.9 q 
(general line). a 
Waste materials (including scrap metal) ..,...,.... 99 17,453.4 99 17,453.4 5 
Junk and scrap (general line) ..........,.... 20 3,010.8 . 20 3,010.8 
Scrap metal waseesscsrecsrncecvevee 75 x 75 x ‘ 
Waste materials (other than scrap metal) ....... 4 x . 4 x AL 
Other kinds of business ......,.,..,,,.,...e..uue 144 39, 360.1 119 31,556.6 - 
Books, periodicals and newspapers .............. 21 13,629.7 17 12,108.0 
Optical goods .,..,..,...,,...0.. 6 1,387.4 4 x 
Containers, except wood, paper or glass .,...... 1 | x + L ~ x 
Textiles and textile materials (other than dry 
goods): Fo 
Cordage and twine .,,,......, ee - - wae _ - 
Other textile and textile materials (other 8 2,101.4 . 5 x 
than dry goods), ' 
Second hand goods (except machinery and 20 2,808.2 20 2,808.2 
automotive). 
Miscellaneous kinds of business (n.e.s,) ......, 88 x . . 72 14,427.2 


Agents and brokers 


Agents et courtiers 


establiah- 
ments 


Nombre 
d'éta- 
blissements 


15 
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TABLEAU 2. Commerce de gros, par genre d'exploitation et par genre de commerce, Canada et régions économiques, 1966 — fin 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


58,028.9 


5,555.4 


Manufacturers’ sales 


branches 


Succursales de ventes 
des fabricants 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


Petroleum bulk tank plants 
and truck distributors 


Dépôts et distributeurs de 
produits pétroliers 


Number 
of 
establish- 
ments 
Nombre 
d'éta- 
blissements 


Total sales 
and revenue, 
including sales 
and excise taxes 
Total des ventes 
et recettes, 

y compris les 
taxes de ventes 
et d'accise 


344,919.1 


Genre de commerce 


Colombie-Britannique et Territoires 
du Nord-Ouest — fin 


Métaux et ouvrages métalliques ...,..ssssssssosesessoue 1 


Fer et acier (assortiment général) ......... uses 

Tôlerie et ouvrages métalliques ... 

Acier de construction ........e.seesosssosssssosesese 

Tout autres métaux et ouvrages métalliques (sauf les 
produits non ferreux). 

Métaux et ouvrages métalliques non ferreux .......... 


UPON 


a 


Papier et articles en papier ...cccesssscccscccecrcesen 7 


Papier journal ...,.,..,... ss ossssssesses 9 
Papier et articles en papier (assortiment général) ., | 10 
Papeterie et fournitures de papeterie ......,... eof 11 
Papier d'emballage et sac en papier ... 
Autres papier et articles en papler ......ssess.sucess | 13 


Pétrole et dérivés .,..... cesse ssssescsonssossueccs | 14 


Équipement et fournitures de plomberie, de réfrigé- 15 
ration et de chauffage. 


Équipement de climatisation et de ventilation ...... | 16 

quipement et fournitures de refroidissement et de 17 
réfrigération (non électriques). 

Équipement et fournitures de chauffage .....sssssses 18 

quipement et fournitures de plomberie ,..........,, 19 

Équipement et fournitures de plomberie et de 20 
chauffage (assortiment général). 


Matières de rebut (y compris déchets métalliques) ..... | 21 


Rebuts et déchets (toutes sortes) ...e.ss.ssseosessse | 22 
Déchets métalliques 4.4... uses sessesenesses | 23 
Matières de rebut (autres que déchets métalliques) .. | 24 


Autres genre de Commerce .....sssssssvssssssssesescesus | 25 


Livres, périodiques et journaux ..,................,,, | 26 
Articles d'optique csscccccsecccnccsceccescovs «| 27 
Contenants, sauf en bois, en papier ou en verre ..... | 28 


Textiles et matières textiles (autres que mercerie): 


Cordages et ficelle ........ ess sssssssesssocusose | 29 
Autres textiles et matières textiles (autres que 30 
mercerie). 


Marchandises usagées (sauf machines et pièces 31 
d'automobiles), 


Divers genres de commerces (n.c.8.) ..........sevee | 32 


10 


il 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 
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TABLE 3. Wholesale Trade, Analysis of Sales and Other Revenue, by Kind of Business Group, for Canada, 1966 


Number of 
establishments 
Nombre d'éta- 

blissements 


Kind of business group 


Total, all groups .....,..... cere t tees eee nereee 3090.0 


Amusement, sporting and photographic goods ........ 


Automotive .....+44.eessssereceesre beens aneeeee 
Beer, wine and distilled spirits ......,.........,. 
Chemicals, drugs and allied products .....,......., 
Coal and coke ....... Pe ea ee sssseese 
Dry goods and apparel ...........- érosesrserosesess 
Electrical goods ...............,,......... essor 
Farm products (raw materials) ...,............ sac. 
Farm supplies ........ a 
Food products (except groceries) and tobacco ...... 
Forest products (except lumber) ....,,,...... és 
Furniture and house furnishing ...:...,...,....... . 
General merchandise .....,.,,.,...,.,.,..... vurses 
Groceries and food specialties .......,,,.,,,.4%.44 
Hardware .....,,,,.0...... érvsssosesess vos 
Jewellery ........,.........,..,.....4....e.sse 
Leather and leather goods .............,...,....... 


Lumber and building materials (other than metal) .. 


Machinery, equipment and supplies ......... tue tenes 


Metals and metal work .........,,.,,....,......,.4. 


Paper and paper products ....., DE vssssssseeuss 


Petroleum and petroleum products ....,,........... . 


Plumbing, refrigeration and heating equipment and 
supplies. 


Waste materials (including scrap metal) ......... we 


Other kind of business ........., PETER vos 


Sales of goods 
Total sales and - 
revenue, inclu- Ventes des biens 
ding sales and 
excise taxes 


Total des 


Receipts from 
commissions for 
sales/ purchases 
made on account 

of others 
Commissions 
acquises de 
l'achat et de 
la vente pour 

le compte 

d'autrui 


Manufactured 
ventes et Purchased for by the 
recettes, y resale establishment 
compris les > - 

taxes de ventes | Achetés pour la Fabriqués 
et d'accise revente par votre 

entreprise 


Value of goods 
sold/ purchased 
on commission, 
excluding 
commission 
Valeur des 
biens achetés 
ou vendus à 
commission sans 
la commission 


31,171,515.0 23,743,019.9 135,754,2 207,992.9 6,369,962.9 
350,411.8 291,147.3 2,674.4 3,378.6 40,591,4 
1,646,956.8 1,480,567.3 7,940.0 5,278.1 77, 759.3 
135,010.0 112,519.7 96.9 1,476.4 20,532.7 
731,526.8 658,050.9 6,947.3 3,860.7 53,724.2 
112, 734.6 101, 887.5 10.0 406.7 10, 230.4 
1,157, 766.4 675, 139.7 2,235.8 21, 640.5 451,307.0 
1,032,116.7 866, 306.4 4,554.1 7,423.4 112,428.8 
5,288,048. 5 2,851,004.5 1,799.0 19,536.5 2,413,431.7 
459.623.3 383,999.5 6,168.7 1,574.7 59,033.7 
2,781,208. 1 2,364,087.9 11,593.1 14, 151.4 372,451.8 
78, 587.0 47,174.6 269.2 987.5 29,906.4 
455,389.4 373,118.0 3,730.8 3,871.3 68,406.5 
117,652.4 96,214.3 295.3 840.6 19,387.1 
3,349,533.4 2,865,620.7 15,806.3 14, 083.3 442,119.8 
561,810.3 492,459.7 459.3 3,983.5 51,332.5 
78,655.7 67,309.7 915.3 507.8 7,307.2 
40,094.0 20,356.4 487.6 1,068.3 17, 222.8 
2,201,155.3 1,890, 108.9 33, 687.0 7,167.4 206,972.0 
3,611,754.5 3,126,182.2 21,038.5 22,852.5 176,254.9 
"1, 207,986.5 635, 529.8 4,448.1 7,707.2 543,877.7 
1,115, 637.6 442, 648.4 3,740.8 17,362.8 640, 311.7 
3,193,496.0 2,622,491.2 658.2. 38,979.2 417, 564.1 
643, 099.8 555,017.0 1,146.3 5,093.5 57,443.9 

i 
338,947.4 325,726.4 1,520.4 164.6 9,899.0 
482,312.7 398,351.9 3,531.8 4,596.4 70, 466.5 


Receipts from 
custom 
manufacturing 


Recettes de 
fabrication 
à façon 


9,839.3 


486.5 


3.6 


117.5 


1,135.7 


190.6 


1.0 


7.0 


361.3 


438.0 


911.0 


652.3 


22.9 


4,484.5 


5.6 


114.6 


40.0 


TABLEAU 3. Commerce de gros; analyse des ventes et des autres recettes, 


Receipts from 
installations, 
constructions Receipts from 
and sub- rental of 

contract work equipment 
Recettes de Recettes de la 
l'installation, location de 
construction matériel 
et travail en 
tant que sous- 
traitant 


40,475.1 89, 283.6 


0.5 

0.3 
13,393.9 1,770.0 
10,420.4 63, 606.7 
2,770.9 697.3 
62.2 104.0 
1,463.1 16, 868.3 


2,878.9 35.6 


Receipts from 
repairs and 
services 


Recettes de 
réparation et 
autres services 


208, 204.1 


5,195.4 


51, 234.2 


0.7 


1,208.7 


154.1 


129.3 


5,867.7 


1,153.5 


4,928.0 


1,388.7 


67.6 


1,839.2 


134.2 


1,563.0 


161.3 


290.2 


3.4 


2,710.2 


111, 266.0 


182.2 


446.6 


16,228.1 


520.1 


396.6 


1,135.1 
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Sales and 
excise taxes 
collected for 

government 
agencies 


Taxes de ventes 
et d'accise 
perçues par 
vous pour le 
compte d'un 

organisme 
gouvernemental 


366,983.0 


7,124.2 


20,922.0 


381.8 


6,875.9 


30.6 


6,757.9 


31,182.4 


919.6 


1,642.3 


16, 506. 4 


28.3 


3,588.3 


774.6 


6,891,7 


12,934.2 


2,318.0 


593.9 


44,907.9 


79,222.3 


12,121.0 


10,938.2 


74,759.3 


20,958.9 


par groupe de genres de commerce, Canada 1966 


Groupe de genre de commerce 


Total, tous les groupes . 


Articles de récréation, de sport et photographiques . 


Pièces d'automobile .. 


Bière, vin et spiritueux distillés ...... 


Produits chimiques, drogues et produits connexes 


Charbon et coke ..... 


Mercerie et habillement ........ 


Articles électriques .. 


Produits agricoles (matières 


Fournitures agricoles ..,.,.,. 


brutes) ......,...,. 


Produits alimentaires (sauf l'épicerie) et tabac 


Produits forestiers (sauf le 


bois d'oeuvre) ........ 


Meubles et ameubiement de maison .... 


Marchandise générale 


Épicerie et spécialités alimentaires ....... 


Quincaillerie ...,,,.., 


Bijouterie . 


Cuir et articles en cuir ... 


Bois d'oeuvre et matériaux de construction (autres qu'en métal) . 


Machines, équipement et fournitures ......,..... 


Métaux et ouvrages métalliques ............,.,..... 


Papier et articles en papier 
Pétrole et dérivés .........- 


Équipement et fournitures de 
chauffage, 


Matières de rebut (y compris 


Autres genres de commerces .. 


plomberie, de réfrigération et de 


déchets métalliques) ......,.... 


No. 


Pw 


13 


14 
15 
16 
17 


18 


19 


20 
21 
22 
23 


24 


25 


26 
27 
28 
29 


30 


31 
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TABLE 4, Wholesale Trade by Form of Organization and Type of Operation, for Canada and the Economic Regions, 1966 


Establishments Sales Establishments Sales 
Type of operation Établissements Ventes Établissements Ventes 


Canada 


Total, all establish- 
ments. 


Primary product dealers ... 


Wholesale merchants ......, 

Agents and brokers 

Manufacturers’ sales 
branches. 

Petroleum bulk tank plants 
and truck distributors, 


Atlantic Provinces 


Total, all establish- 
ments. 


Primary product dealers ... 


Wholesale merchants ....... 

Agents and brokers ........ 

Manufacturers’ sales 
branches. 

Petroleum bulk tank plants 
and truck distributors. 


Quebec 


Total, all establish- 
ments. 


Primary product dealers ... 


Wholesale merchants ....... 
Agents and brokers 
Manufacturers' 
branches. 
Petroleum bulk tank plants 
and truck distributors. 


sales 


Ontario 


Total, all establish- 
ments. 


Primary product dealers ... 


Wholesale merchants ....... 

Agents and brokers .. 

Manufacturers' sales 
branches. 

Petroleum bulk tank plants 
and truck distributors. 


Prairie Provinces 


Total, all establish- 
ments. 


Primary product dealers ... 


Wholesale merchants . . 

Agents and brokers ........ 

Manufacturers’ sales 
branches. 

Petroleum bulk tank plants 
and truck distributors. 


British Columbia — Yukon 
and North West Territories 


Total, all establish- 
ments. 


Primary product dealers ... 


Wholesale merchants 

Agents and brokers ........ 

Manufacturers' sales 
branches, 

Petroleum bulk tank plants 
and truck distributors. 


30,900 


1,274 
24,124 
2,216 
499 


2,787 


1,995 


186 
1,455 
162 
56 


136 


8,336 


223 
7,152 
570 
122 


269 


10,394 


403 
8,420 
703 
167 


701 


6,724 


325 
4,517 
421 
79 


1,382 


Total 


100.0 


100.0 
100.0 
100.0 
100.0 


100.0 


100.0 


100.0 
100.0 
100.0 
100.0 


100.0 


100.0 


100.0 
100.0 
100.0 
100.0 


100.0 


100.0 


100.0 
100.0 
100.0 
100.0 


100.0 


100.0 


100.0 
100.0 
100.0 
100.0 


100.0 


100.0 


Amount. 


Individual proprietorship 


Particulier 


Number Amount 


Montant 


31,171,515.0 


2,686, 880.5 


18,922,389 .7 
3,731,165.3 
2,637,583.5 


3,193,496.0 


1,592,077.6 


77,245.0 
901,638.4 
119,808.1 
172,912.8 


320,473.3 


7,791,873.1 


156, 843.4 
5,336,736.1 
769 166.5 
768,877.9 


760,249,2 


10,066,222.5 


658,810.3 
6,290,829.7 
954,866.6 
1,095,243.1 


1,066,472.8 


8,137,142.6 


1,703 234.8 
4,096,632.2 
1,218, 569.0 

417,325.0 


701,381.6 


3,584,199 .2 


90,747.0 


2,296,553.3 
668,755.1 
183,224,7 


344,919.1 


100.0 
100.0 
100.0 
100.0 


100.0 


100.0 


100.0 
100.0 
100.0 
100.0 


100.0 


100.0 


100.0 
100.0 
100.0 
100.0 


100.0 


100.0 


100.0 
100.0 
100.0 
100.0 


100.0 


100.0 


100.0 
100.0 
100.0 
100.0 


100.0 


100.0 


6 


0 
4 
0 
4 


8 


8 


x 
2 


x 


6 


3 


x 
3 
6 
x 


9 


6 


9 
0 
8 
1 


8 


5 


6 
6 
x 
x 


2 


4 


Nombre Montant 

1,732,322. 
542 | 42.5 135,771. 
7,624 | 31.6 823,951. 
911 | 41.1 362,683. 
20 4.0 5,796. 
2,092 | 75.1 404,120. 
726 | 36.4 99,784. 

77 | 41.4 
484 | 33,2 46,879. 

59 | 36.4 
106 | 78.0 28,195. 
3,041 | 36.5 490,541. 

127 | 56.9 
2,482 | 34,7 313,668. 
241 | 42.3 94,515. 

3 2.5 
188 | 69.9 57,418. 
3,729 | 35.9 566,689, 
203 | 50.4 54,334. 
2,667 | 31.7 264,486. 
285 | 40.5 116,376. 
1i 6.6 3,218. 
563 | 80.3 128,273. 
2,887 | 42.9 437,179. 
106 | 32.6 44,361. 
1,537 | 34.0 165,805. 

190 | 45.1 

3 3.8 
1,051 | 76.0 142,494, 
806 | 23.4 138,127, 


33,112. 
52,167. 


47,738. 


x 


3 
9 
x 


3 


6.3 


6.3 


5.6 


5.4 


3.8 


Partnership 
Associés 
Establishments Sales 
Établissements Ventes 
Amount 
Montant 
$'000 
617,049.9 
113 8.9 60,089.2 
1,548 6.4 388,253.3 
144 6.5 131,940.1 
9 1.8 8,295.3 
112 4.0 28,472.0 
94 4.7 17,782.2 
17 9.1 x 
68 4.7 10,742.1 
6 3.7 2,729.2 
3 2.2 x 
416 5.0 140,329.9 
18 8.1 x 
357 5.0 112,884.12 
31 5.4 16,284.5 
1 0.8 x 
9 3.4 2,088.9 
774 7.4 261,673.3 
51} 12.7 x 
637 7.5 165,575.6 
59 8.4 60,993.6 
6 3.6 x 
21 3.0 7,153.6 
497 7.4 149,615.4 
24 7.4 x 
374 8.3 x 
28 6.7 38,142.4 
1 1.3 x 
70 5.1 16,419.5 
145 4.2 47,649.1 
3 x 
112 x 
20 13,790.4 


2.0 


1.1 


2.6 


1.3 


te 
ROX 
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TABLEAU 4. Commerce de gros, suivant la forme juridique et le genre d'exploitation, Canada et régions économiques, 1966 


Incorporated companies Co-operative associations Other forms of organizations 


Société constituée Co-opératives Autre forme d'organisation 
Establishments Sales Establishments Eatablishments 
Etablissements Ventes Établissements Ventes Établissements Ventes 


Per 
Amount Amount 
Montant Montant 


$'000 


Genre d'exploitation 


Amount 


Montant 


N° 


Canada 
27,496,058.2 1,078,552.4 247,531.9 Total, tous lea établis-j 1 
sements. 
1,837,291.5 503,395.5 150,333.3 Commerçant de produits pri- 2 
maires. 
17,213,715.6 434,418.0 62,051.4 Grossistes .,,..........o.s 3 
3,130,665.1 . 74,120.46 31,756.7 Agences et courtiers .......! 4 
2,602,309.4 . x x Succursales de ventes des 5 
fabricants. 
2,712,076.6 . x x Dépôts et distributeurs de 6 
produits pétroliers. 
Provinces de l'Atlantique 
1,446,275.3 . 25,290.6 Total, tous les établis- 7 


sements. 


65 45,671.7 19,177.8 Commergant de produits pri- 8 
maires. 

883 835,283.9 5,788.5 Grossistes .......,.,......, 9 

95 100,698.9 Agences et courtiers ..4..,, | 10 

56 172,912.8 Succursales de ventes des ll 


fabricants. 


26 291,708.0 Dépôts et distributeurs de 12 
produits pétroliers. 
Québec 
4,776 7,000,601.0 154,134.3 Total, tous les établis~| 13 
sements. ‘ 
57 88,006.3 34,398,8 Commerçant de produits pri- 14 
maires. 

4,239 4,806,540.5 99 ,837.6 . . Grossistes ....,............, | 15 
295 639,455.6 Agences et courtiers .......] 16 
117 767,805.1 Succursales de ventes des 17 

fabricants. 


68 Dépôts et distributeurs de 18 


produits pétroliers. 


698,793.5 


Ontario 


5,775 8,755,360.1 282,395.4 200,104.1 . Total, tous les établis- | 19 


sements. 


118 244 ,977.2 190,394,7 x x | Commerçant de produits pri- 20 


maires. 

5,041 5,728,625.9 83,316.7 48,825.5 0.8} Grossistes ...... seceeneceee | 21 
354 769,450.8 . x | Agences et courtiers .......| 22 
148 1,083,172.8 x | Succursales de ventes des 23 

fabricants. 
114 929,133.4 x | Dépôte et distributeurs de 24 


produits pétroliers. 
Provinces des Prairies 


2,986 6,997,537.3 545,524.3 0.1 Total, tous les éta- 25 


blissements. 


Commerçant de produits pri- | 26 
maires. 

Grossistes ......,.......,..| 27 

Agences et courtiers ..,.,..| 28 

Succursales de ventes des 29 
fabricants. 

Dépôts et distributeurs de 30 
produits pétroliers. 
Colombie-Britannique = 
Yukon et territoires du 

Nord-Ouest 
Total, tous les éta- 31 
blissements. 


ail 


227,474.0 


1,405,447.4 


2,477 
200 
16 


3,631,797.6 
1,064,676.6 
396,703.5 


224,586,9 
x 
x 


124 498 ,912.2 42, 571.4 


3,296,284.5 71,207.8 30,930.4 


53,188.9 31,954.2 Commerçant de produits pri- | 32 
maires. ° 

Grossistes ..,,...,,........ | 33 

Agences et courtiers ...,..,|'34 

Succursales de ventes des 35 
fabricants. 

Dépôts et distributeurs de 36 


produits pétroliers. 


2,211,467.7 . 20,888.3 
556,383.2 
181,715.2 


293,529.5 
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TABLE 5. Wholesale Trade by Kind of Business Group, for Canada, 1961 and 1966 


TABLEAU 5. Commerce de gros par groupe de genres de commerce, Canada, 1961 et 1966 


Kind of business group 


Groupe de genre de commerce 


All groups — Total — Tous les groupes ,.........,....,4..,. 


Amusement, sporting and photographic goods — Articles de 
récréation, de sport et photographiques ......,............. 


Automotive — Pièces d'automobile ..,,,,,..,,............ee 


Beer, wine and distilled spirits ~ Bière, vin et spiri- 
tueux distillés ...... 


Chemicals, drugs and allied products — Produits chimi- 


ques, drogues et produits connexes .......s..s.esssoensssss 
Coal and coke — Charbon et coke ,.,,..,,.,,.....sssssueos.sss 
Dry goods and apparel — Mercerie et habillement .,..,,........ 
Electrical goods ~ Articles électriques women tween ween ee ses 


Farm products (raw materials) — Produits agricoles 
(matières brutes) .,..,,,.,...44...seccscsssenenessres ess 
Farm supplies ~ Fournitures agricoles 


Food products (except groceries) and tobacco — Produits 
alimentaires (sauf l'épicerie) et tabac ,,......,....,...... 


Forest products (except lumber) — Produits forestiers 
{sauf le bois d'oeuvre) ..... 


Furniture and house furnishing — Meubles et ameublement 
de maison ........ 


General merchandise — Marchandise générale ..........,..,..,., 


Groceries and food specialties — Epicerie et spécialités 
alimentaires ce ees eecccecccerseccerseneereeencveseeeees neste 


Hardware — Quincaillerie 1... .ccccc ccc r cctv eceroreccsveee caves 
Jewellery — Bijouterie .....,......sssssssseunesosssenas sus 
Leather and leather goods — Cuir et articles en cuir ......... 
Lumber and building materials (other than metal) — Bois 


d'oeuvre et matériaux de construction (autres qu'en 


métal} Lecce ccc ccc rer enc cccer ee ressracseenescaressceses sous 


Machinery, equipment and supplies — Machines, équipement 
et fournitures ............ ee ee ETES 


Metals and metal work — Métaux et ouvrages métalliques ....... 
Paper and paper products — Papier et articles en papier ,..... 
Retroleun and petroleum products — Pétrole et dérivés ..,..... 
Plumbing, refrigeration and heating equipment and sup- 


plies — Equipement et fournitures de plomberie, de 
réfrigération et de chauffage .....ccceccecssessccsrsas suce 


Waste materials (including scrap metal) — Matières de 
rebut (y compris déchets métalliques) ..,...,...,,,..,. severe 


Other kind of business — Autres genres de commerce .....,....., 


Number of establishment. 


Nombre d'établissements 


P 


372 560 
1,577 2,374 
129 152 
566 818 
69 49 
1,670 1,810 
832 1,023 
895 866 
1,015 1,022 
2,434 2,663 
149 160 
579 678 
174 167 
716 889 
655 607 
236 270 
118 122 
2,852 2,987 
4,964 6,906 
441 458 
456 554 
3,489 2, 787 


486 703 


S 


Percentage 
change 
1966/1961 


Variation 
rocentuelle 
1966/1961 


+ 17.1 


+ 14.4 


+ 21.5 


— 20.1 


+ 44.7 


Total sales and revenue, including 
sales and excise taxes 


Total des ventes et recettes, y compris les 


19,739,946.5 


131,829.5 


859,883.7 
83,778.9 


427,715.2 
76,720.1 
813,148.2 


621,302.8 


4,241,753.6 


367,373.9 
1,957,693.2 
57, 805.6 


249 404.0 


96, 794.4 


1,856,391.8 
465,447.5 
42,707.1 


30,361.0 


1,394,375.6 


1,797,091.0 
585,970. 7 
374, 753.4 
2,448, 895.2 


364, 246.2 


191, 287.4 


203, 216.5 


31,171,515.0 


350,411.8 


1,646 95658 
135,010.0 


731,526.8 
112,734.6 
1,157, 766.4 


1,032,116.7 


5,288, 048.5 


459 ,623.3 


2,781, 208.1 


78,587.0 


455 389.4 


117,652.4 


3,349,533.4 
561,810.3 
78,655.7 
40,094.0 


, 2201, 155.3 


3,611, 754.5 
1,207,986.5 
1,115,637.6 


3,193,496.0 


643,099.8 


338 947.4 


482,312.7 


taxes de ventes et d'accise 


Percentage 
change 
1966/1961 


Variation 


procentuelle 
1966/1961 


APPENDIX A 


Kind of Business Descriptions 


Amusement, sporting and photographic goods 
Sporting goods (general line). ~ Establishments 


selling mainly a complete line of sporting goods. 


Toys, novelties and fireworks. — Establishments 
specializing in the sale of toys, novelties and fire- 


works. Includes firms selling hobby supplies and 
equipment and materials for building these. 


Other amusement and sporting goods. — Establish- 
ments specializing in the sale of one particular type 


of amusement or sporting goods (except toys, novelties 
and fireworks), or carrying several items but not a 
complete line of sporting goods. 


Photographic equipment and supplies. — Establish- 
ments specializing in the sale of cameras, photographic 


equipment, materials and supplies but not motion picture 


apparatus and supplies for theatres. 


Automotive 


Automotive parts and accessories. — Establish- 
ments engaged primarily in the sale of automotive parts 


and/or accessories (new and used), but not tires and 
tubes. 


Tires and tubes. — Establishments specializing 
in the sale of tires and tubes (new and used). 


Other automotive equipment. — Establishments 
specializing in the sale of garage and filling station 


equipment and supplies, and mechanics' tools. 


Automotive parts rebuilders. — Establishments 
primarily engaged in rebuilding or remanufacturing 


automotive parts. 


Motor vehicles. — Establishments specializing in 
the sale of motor vehicles, new and used, passenger 
and commercial, but not industrial motor vehicles pe- 
culiar to certain industries, such as farm tractors or 
materials-handling warehouse trucks. 


Beer, wine and distilled spirits 


Beer, wine and distilled spirits. — Establish- 
ments engaged primarily in the wholesale distribution 


of beer, wine and distilled spirits. 


Chemicals, drugs and allied products 


Industrial chemicals. — Establishments selling 
primarily industrial and heavy chemicals and allied 
products. 


Drugs and drug sundries (general line). — Estab- 
lishments selling primarily a full line of drugs and 
drug sundries including pharmaceuticals, patent 
medicines and drug sundries. 


Drugs and patent medicines (specialty lines). — 
Establishments specializing in the sale of drugs, phar- 
maceuticals or patent medicines, or a combination of 
these, but not selling a general line of drugs and 
drug sundries. 


Drug sundries. — Establishments specializing in 
the sale of drug sundries such as toilet articles, 
druggists' rubber goods, razor blades, first-aid sup- 
plies, hair nets and foot aids. 
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ANNEXE A 


Descriptions du genre du commerce 


Articles de récréation, de sport et photographiques 


Articles de sport (en général). — Établissements vendant 


principalement un choix complet d'articles de sport. 


Jouets, nouveautés et pièces pyrotechniques. — fitablisse- 


ments se spécialisant dans la vente de jouets, de nouveautés 
et de pièces pyrotechniques. La rubrique comprend les entre- 
prises qui vendent des fournitures de passe-temps et les four- 
nitures et le matériel pour leur construction. 


Autres articles de récréation et de sport. — Établisse- 
ments se spécialisant dans la vente d'un genre particulier 


d'articles de récréation ou de sport (excepté les jouets, les 
nouveautés et les pièces pyrotechniques), ou vendant plusieurs 
articles, mais non un choix complet d'articles de sport. 


Équipement et fournitures photographiques. — Établisse- 


ments se spécialisant dans la vente de caméras, d'appareils, 
équipement et fournitures photographiques, mais non d'appa- 
reils et de fournitures cinématographiques. 


Pièces d'automobiles 


Pièces et accessoires d'automobiles. — Établissements 
qui s'occupent surtout de la vente” de pièces et (ou) d'acces- 
soires d'automobiles (neufs ou usagés), mais non de pneus et 
de chambres à air. 


Pneus et chambres à air. — Établissements se spécialisant 
dans la vente de pneus et de chambres à air (neufs ou usagés). 


Autre équipment pour automobile. — Établissements se 


spécialisant dans la vente d'équipement et de fournitures 
pour garages et postes d'essence et d'outils de mécaniques. 


Reconstructeurs de pièces d'automobiles, — Établisse- 
ments s'occupant surtout de la reconstruction ou de la réfec- 
tion de pièces d'automobiles. 


Véhicules automobiles. — Établissements se spécialisant 
dans la vente de véhicules automobiles particuliers et commer- 
ciaux, neufs et usagés, mais non de véhicules automobiles 
réservés à certaines industries, tels que tractueurs agricoles, 
ou de camions d'entrepôts pour la manipulation des matériaux. 


Bière, vin et spiritueux distillés 


Bière, vin et spiritueux distillés. — Établissements 
dont le commerce principale est Là distribution en gros de 


bière, de vin et de spiritueux. 


Produits chimiques, drogues et produits assimilés 


Produits chimiques industriels. — Établissements vendant 
surtout des produits chimiques industriels et lourds, et des 


produits assimilés. 


Drogues et articles divers de pharmacie (en général). — 


Établissements vendant surtout un assortiment complet de 
drogues et d'articles pharmaceutiques divers, y compris les 
produits pharmaceutiques, les médicaments brevetés et articles 
divers de pharmacie, 


Drogues et médicaments brevetés (spécialités). — fita- 


blissements se spécialisant dans la vente de drogues, de 
produits pharmaceutiques ou de médicaments brevetés, ou des 
trois 4 la fois mais ne vendant pas un choix complet de dro- 
gues et d'articles pharmaceutiques divers. 


Articles divers de pharmacie. — Établissements se spé- 
cialisant dans la vente d'articles pharmaceutiques divers 


comme les articles de toilette, les articles d'hygiène en ca- 
outchouc, les lames de rasoir, les fournitures de premiers 


soins, les résilles, et les articles pour le traitements des 
pieds. 


Soaps and toilet preparations. — Establishments 


specializing in the sale of soaps (toilet and/or laun- 
dry) or toilet preparations. 


Other chemicals, drugs and allied products. — 


Establishments specializing in the sale of chemical or 
allied products other than those for which separate 
classifications are provided. 


Coal and Coke 


Coal and coke. — Establishments primarily engaged 
in selling a complete line of coal and coke, as well as 
those specializing in coal, coke, briquettes, peat and 
charcoal. 


Dry goods and apparel 


Clothing and/or furnishings (general line). — 
Establishments selling primarily a diversified line of . 
men's and boys' clothing and furnishings, women's and 
children's clothing and accessories, millinery, and 
shoes, Total sales of clothing form 50 % or more of 
the total business. Neither men's nor women's wear may 
predominate to the extent of 80 % of the sum of the 
two. General line dry goods dealers are reported 
elsewhere. 


Clothing, men's and boys’. ~ Establishments 


specializing in the sale of men's and boys' clothing, 
i-e., suits and overcoats. Women's clothing may be 
carried but must form less than 20 % of the total 
clothing sales. 


Furnishings, men's and boys'. — Establishments 
specializing in the sale of men's and boys' furnishings 


and accessories, shirts, hats, knitted goods, hosiery, 
ties, underwear and other furnishings except shoes. 


Work clothing. — Etablishments specializing in 
the sale of work clothing such as overalls, work shirts, 
work pants, industrial garments, work gloves and caps. 


Clothing, women's. — Establishments specializing 
in,.the sale of women's outerwear (except fur) such as 
coats, suits, dresses, skirts, blouses, and uniforms. 
Establishments. specializing in furs, shoes, millinery, 
hosiery or underwear are reported elswhere. 


| 


: Hosiery, underwear and: other women's apparel and 


accessories. — Establishments specializing in the sale 
of women's hosiery, underwear, gloves and other acces- 
sories for which separate classifications are not pro- 
vided. 


‘Fur and fur clothing. — Establishments special- 
izing: in the sale of dressed furs, fur clothing, fur 


cuttings and pieces. 


Millinery and millinery supplies. — Establish- 


ments: specializing in the sale of women's hats, milli- 
nery trimmings and other millinery supplies. 


Shoes and other footwear. — Establishments spe- 
cializing in the sale of footwear, men's, women's and 
children's. 


Dry goods (general line). — Establishments sell- 


ing a general line of textile products such as cloth- 
ing, notions and smallwares, piece goods, household 
linen and draperies. Carpets, rugs and shoes may be 
carried. To be included here, an establishment usu- 
ally handles clothing and at least three of. the above- 
mentioned commodities but, with no one commodity consti- 
tuting more than 75 % of the total sales. 
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Savons et préparations de toilette. — Etablissements se 


spécialisant dans la vente du savon (de toilette, de lessive) 
ou des préparations de toilette. 


Autres produits chimiques, drogues et produits con- 
nexes. — Établissements se spécialisant dans la vente de pro- 
duits chimiques ou assimilés autres. que ceux pour lesquels il 
a été prévu une rubrique séparée. 


Charbon et coke 


Charbon et coke. — Établissements s'occupant surtout. de 
la vente d'un choix complet de charbon et de coke, ou qui se 
spécialisent dans la vente de charbon, de coke, de briquettes, 
de tourbe, de charbon de bois, etc. 


Mercerie et habillement 


Vêtements et (ou) fournitures (en général). — Établisse- 
ments vendant surtout un choix varié de vêtements et accessoi- 
res pour hommes, garçons, femmes et enfants, d'articles de 
mode et de chaussures. Comprend les établissements dont les 
ventes globales de vêtements comptent: pour 50 % ou plus de 
l'ensemble du commerce. La vente des vêtements pour hommes 
ou femmes ne doit pas dépasser 80 % de la somme des deux. Les 
établissements vendant surtout un choix d'articles de mercerie 
sont classés ailleurs. 


Vêtements pour hommes et garçons. — Établissements se 
spécialisant dans la vente de vêtements pour ‘hommes et garçons 
comme les complets et pardessus. On peut y vendre des vête- 
ments pour femmes, mais dans une proportion inférieure à 20 % 
du total des ventes. 


Fournitures pour hommes et garçons. — Établissements se 


spécialisant dans la vente de fournitures et accessoires pour 
hommes et garçons tels que chemises, chapeaux, tricots, bas, 
cravates, sous-vêtements et autres fournitures, sauf. les 
chaussures. 


Vêtements de travail. — Établissements se spécialisant 
dans la vente de vêtements de travail tels que salopettes, 
chemises, pantalons, vêtements industriels, gants et casquettes 
de travail. 


Vêtements pour femmes. — Établissements se spécialisant 
dans la vente de vêtements de dessus pour femmes (sauf les 
fourrures) tels que manteaux, tailleurs, robes, ‘jupes, blouses, : 
et uniformes. Les établissements qui se spécialisent dans les 
fourrures, les chaussures, les articles de mode, les bas ou les 
sous-vêtements sont classés ailleurs. 


Bas, sous-vêtements et autres accessoires pour femmes. 


— Établissements qui se spécialisent dans la vente de bas, 
sous-vêtements, gants et autres accessoires pour femmes et 
qui ne sont pas classés séparément ailleurs. 


Fourrures et vêtements de fourrure. — Établissements se 
spécialisant dans la vente des fourrures apprêtées, des vète- 
ments de fourrure, des retailles et pièces de fourrures. 


Articles de mode et garnitures. — Établissements se spé- 


cialisant dans la vente de chapeaux pour femmes, de garnitures 
et autres accessoires pour chapeaux, 


Souliers et autres chaussures.— Établissements se spé- 
cialisant dans la vente de chaussures pour hommes, femmes et 
enfants. 


Mercerie (en général). — Établissements tenant surtout 


un assortiment général de produits textiles, tels que vête- 
ments, nouveautés et menues merceries, tissus à la pièce, 
toiles et tentures pour la maison. On peut aussi y vendre des 
tapis, carpettes et chaussures. Pour entrer dans la présente 
catégorie, l'établissement doit habituellement vendre des 
vêtements et au moins trois des types de produits énumérés 
ci-dessus, mais aucun ne doit surpasser 75.% des ventes glo- 
bales. 


Piece goods. — Establishments specializing in 
the sale of piece goods, silks, cottons, wollens, ray- 
ons, nylons, or a combination of these. 


Notions. — Establishments specializing in the 
sale of notions or smallwares such as ribbons, laces, 
thread, buttons, fasteners and pins. 


Miscellaneous dry goods not elsewhere classi- 
fied. — Establishments which do not carry a general line 


of dry goods or which could not be assigned to any of 
the specialty lines provided. 


Electrical Goods 


Electrical merchandise (general line). — Estab- 


lishments selling a fairly complete line of electrical 
equipment and supplies such as wiring supplies and 
construction materials, apparatus and equipment (mo- 
tors, generators, control apparatus, and transformers), 
radios and appliances. 


Electrical appliances (general line). — Estab- 
lishments selling a fairly complete line of electrical 
household appliances. 


. . Radios and television sets and equipment. — 
Establishments specializing in the sale of radio and/or 


television sets, equipment, parts and accessories, 
public address systems, and radio-phonograph combina- 
tions. 


Other household electrical appliances (specialty 
lines). — Establishments selling a limited line of 
electrical appliances (other than radios, and televi- 
sion sets) such as household sewing machines, washing 
machines, stoves, irons, hot water heaters, and spe- 
cialties such as irons, percolators, clocks, vacuum 
cleaners, with at least 75 % of sales in one item. 


Electrical wiring supplies and construction 
materials. — Establishments engaged principally in 
selling either interior or exterior electrical wiring 
supplies and construction materials, lighting fixtures 
incandescent and fluorescent lamps, street lighting 
equipment and signal systems. 


Electrical apparatus and equipment. — Establish- 
ments specializing in the sale of equipment for the 


generation, transmission, or conversion into mechanical 
power of electrical energy. 


Other electrical specialties. — Establishments 
primarily engaged in selling electrical equipment, 


less varied than a general line, but which cannot be 
assigned to any of the specialty classifications pro- 
vided. 


Farm products (raw materials 


Flowers and nursery stock. — Establishments 
specializing in the sale of cut flowers, potted plants, 


bulbs, plants and cuttings. Nurseries primarily en- 
gaged in growing and selling nursery stock are not 
included in the Census of Merchandising. 


Grain. — Establishments specializing in the sale 
of wheat, oats, barley, rye, corn, unpolished rice and 
other grains. This classification includes the Canadian 
Wheat Board, grain merchants and brokers and country 
grain elevators except those under contract to the 
Canadian Wheat Board. These, together with terminal 
elevators, are classified to the Storage Industry, not: 
to Wholesale Trade. 


Raw furs. — Establishments specializing in the 
sale of raw furs. 
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Marchandises à la pièce. — Établissements se spécialisant 
dans la vente de pièces de tissu, de sole, de cotton, de laine, 
de rayonne, de nylon, séparément ou ensemble. 


Articles de fantaisie. — Établissements vendant surtout 
des menus articles et des articles de mercerie tels que rubans, 
lacets, fil, boutons, fermoirs et épingles. 


Mercerie diverse non classée ailleurs. — Établissements 
ne tenant pas un assortiment général de mercerie ou ne pouvant 
être classés dans l'un des commerces précédents. 


Articles électriques 
Articles électriques (en général). — Établissements ven- 


dant surtout un choix assez complet de matériel et de fourni- 
tures électriques, tels que fils et appareillage d'installa- 
tion et matériaux de construction, appareils et matériel (mo- 
teurs, génératrices, commandes et transformateurs), radios, 
et appareils ménagers. 


Appareils électriques (en général). — Établissements 


vendant un choix assez complet d'appareils électro-ménagers. 


Appareils de radio et de télévision et équipement. — 
Établissements se spécialisant dans la vente de radios et (ou) 


de téléviseurs, de matériel, de pièces et d'accessoires, des 
systèmes de sonorisation extérieure et de radio-phonographes. 


Autres appareils électro-ménagers (spécialités). — 
Etablissements vendant un choix limité d'appareils électriques 
(autres que les radios et téléviseurs), tels que machines a 
coudre et à laver, cuisiniéres, machines à repasser, chauffe- 
eau, fers à repasser, percolateurs, horloges et aspirateurs. 
La vente de l'un de ces ‘appareils doit représenter au moins 
75 % du commerce global. 


Fournitures de montage électriques et matériaux de 
construction.— Établissements vendant surtout des fournitures 


de montage électrique intérieur ou extérieur et de l'appa- 
reillage d'installation, des installations d'éclairage, des 
lampes à incandescence ou fluorescentes, de l'équipement pour 
l'éclairage des rues ou des systèmes de signaux lumineux. 


Appareils électriques et équipement. — Établissements se 
spécialisant dans la vente d'équipement de production, de 


transport ou de conversion d'énergie électrique en énergie 
mécanique. 


Autres spécialtés électriques. — Établissements vendant 
surtout du matériel électrique, mais non un choix général, et 
qu'on ne peut classer dans aucune des rubriques spéciales 
prévues ci-dessus. 


Produits agricoles (matières brutes) 


Fleurs et plants de pépinière. — Établissements se spé- 
cialisant dans la vente de fleurs coupées, de plantes en pot, 


de bulbes, de plants et de boutures. Les pépinières, qui 
s'occupent surtout de la culture et de la vente des plants, ne 
sont pas comprises dans le recensement du commerce. 


Grain. — Etablissements se spécialisant dans la vente du 
blé, de L'avoine, de l'orge, du seigle, du mais, du riz non 
glacé ou d'autres céréales. Cette catégorie comprend la 
Commission Canadienne du Blé, les marchands et courtiers en 
grains, les silos régionaux à céréales à l'exception de ceux 
qui relèvent par contrat de la Commission Canadienne du Blé; 
ces derniers, de même que les silos terminaux, font partie de 
l'industrie de l'entreposage et non du commerce de gros. 


Fourrures brutes. — Établissements se spécialisant dans 
la vente de fourrures brutes. 


Hides and skins. — Establishments specializing 
in the sale of untanned hides and skins such as cattle 
hides, sheep skins and goat skins. 


Wool and mohair. — Establishments specializing 
in the sale of raw wool and mohair. 


Livestock. — Establishments primarily engaged in 
selling livestock such as horses, cattle, calves, sheep, 
lambs, hogs, poultry, bees and fish. 


Tabacco (leaf). — Establishments engaged primari- 
ly in selling leaf tobacco. 


Miscellaneous farm products (raw materials). — 


Establishments primarily engaged in selling raw pro- 
ducts which do not fall into any of the categories for 
which special classes are provided. 


Farm supplies 


Farm supplies eneral line). — Establishments 
selling a general line of farm supplies — feed, fer- 
tilizer, seeds, binder twine, fencing; and often car- 
rying flour, groceries, gas and oil and other supplies 
in minor quantities — with no one commodity predomi- 
nating to the extent of 75 %. At least four of the 
above lines are handled before an establishment is 
classified to this trade. 


Feed, hay and grain. — Establishments primarily 
engaged in selling feed, hay and grain to be used as 


feed for cattle and poultry. 


Fertilizers and fertilizer materials (agricultural 


chemicals). — Establishments primarily engaged in sell- 
ing fertilizers, fertilizer materials, and agricultural 
chemicals. 


Seeds. — Establishments specializing in the sale 
of field or garden seeds. 


Seed processing plants. — Establishments special- 


izing in the cleaning or processing of seeds. 


Other farm supplies. — Establishments primarily 
engaged in selling farm supplies but which cannot be 


classified under any of the above headings. 


Food products (except groceries) and tobacco 


Confectionery. — Establishments specializing in 
the sale of candy, chewing gum, ice cream cones, pop- 
corn, potato chips, salted nuts, fountain fruits and - 
syrups. Cigars, cigarettes and tobacco may also be 
handled. 


Soft drinks. — Establishments specializing in the 
sale of soft drinks. 


Cigars, cigarettes and tobacco. — Establishments 


specializing in the sale of cigars, cigarettes and 
tobacco. Smokers' supplies and paper goods are often 
handled as a subsidiary line, and confectionery may 
also be handled. 


Dairy and poultr roducts eneral line). — 
Establishments primarily engaged in selling both dairy 
products and poultry or poultry products. If either 
dairy products or poultry products constitute more 
than 75 % of the sum of the two, the establishment is 
classified to one of the following specialty trades. 


Dairy products. — Establishments specializing in 
the sale of dairy products. 
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Peaux. — Etablissements se spécialisant dans la vente 
de peaux brutes, telles que celles de bétes A cornes, d'agneaux 
et de chèvres. 


Laine et mohair. — Établissements se spécialisant dans 
la vente de’ la laine brute et du mohair. 


Bétail. — Etablissements vendant surtout des bestiaux, 
tels que chevaux, bêtes à cornes, veaux, ovins, porcins, vo- 
laille, abeilles et poissons, 


Tabac (en feuilles). — Établissements vendant surtout du 


tabac en feuilles. 


Produits agricoles divers (matières brutes). — Établisse- 


ments vendant surtout des produits bruts autres que ceux clas- 
sés séparément plus haut. 


Fournitures agricoles 


Fournitures agricoles (en général). — Établissements 
vendant un assortiment général de fournitures agricoles, telles 
que provendes, engrais, graines de semence, ficelle d'enger- 
bage, matériaux de clôture qui offrent souvent à La vente, et 
de la farine, des produits d'épicerie, de l'essence et de 
l'huile et d'autres articles en menues quantités. Aucun arti- 
cle ne doit compter pour plus de 75 % des ventes globales. 

Tout établissement de la présente catégorie doit tenir au moins 
quatre des variétées énumérées. 


Provendes animales, foin et grain. — Établissements ven- 


dant surtout des provendes, du foin et du grain destinés à 


‘l'alimentation des bestiaux et de la volaille, 


Engrais chimiques et matériaux d'engrais chimiques 


(produits chimiques agricoles). — Établissements vendant surtout 


des engrais, des fertilisants et des produits chimiques pour 


l'agriculture. 


Graines de semence. — Établissements se spécialisant 
dans la vente des graines de grande culture ou de jardinage. 


Établissements de conditionnement de graines de 
semence. — Établissements se spécialisant dans le condition- 


nement (nettoyage, etc.) de graines de semence. 


Autres fournitures agricoles. — Établissements vendant 


sourtout des fournitures agricoles, mais qu'on ne peut classer 
dans aucune des catégories précédentes. 


Produits alimentaires (sauf l'épicerie) et tabac 


Confiserie, — Établissements se spécialisant dans la 
vente de bonbons, gomme à mâcher, cornets de crème glacée, 
mais soufflé, croustilles, noix salées, fruits contits et 
sirops concentrés. On peut aussi y vendre des cigares, des 
cigarettes et du tabac. 


Boissons gazeuses. — Établissements se spécialisant dans 
la vente de boissons gazeuses. 


: . 4 nl 
Cigares, cigarettes et tabac. — Établissements se spé- 


cialisant dans la vente de cigares, de cigarettes et de tabac. 
On y vend aussi souvent des articles pour fumeur et de la 
papeterie, ainsi que de la confiserie. 


Produits laitiers et avicoles (en général). — Établisse- 


ments vendant surtout des produits laitiers et de la volaille 
ou des produits avicoles. Si l'une ou l'autre de ces variétés 
de produits représente plus de 75 % du commerce global, l'éta- 
blissement est classé sous l'une des rubriques suivantes: 
ne 4 
Produits laitiers. — Établissements se spécialisant dans 
la vente de produits laitiers. 


% 
pile 


Poultry products. — Establishments specializing 
in the sale of poultry and eggs. 


Fish and sea foods. — Establishments engaged 
primarily in selling fish and other sea foods, both 
fresh and cured. 


Frozen or frosted foods. — Establishments spe- 
cializing in the sale of quick frozen foods. 


Fruits and vegetables, fresh (general line). — 


Establishments primarily engaged in selling both fresh 
fruits and vegetables. If either fruits or vegetables 
constitute 75 % or more of the sum of the two, the 
establishment is assigned to a specialty class. 


Fruits (fresh). — Establishments specializing in 
the sale of fresh fruits. 


Vegetables (fresh). — Establishments specializing 
in the sale of fresh vegetables. 


Meats and meat products. — Establishments primar- 
ily engaged in the wholesale distribution of fresh, 
cured, or cooked meat or meat products, except canned 
meat. Large-scale slaughter houses are recorded in the 
Census of Manufactures. 


Food products, except groceries eneral line). — 
Establishments selling a combination of the foregoing 
groups of food products and in which sales of no one 
group predominate to the extent of 75 % of the total 
business. 


Qther food products, except groceries. — Estab- 
lishments primarily engaged in selling food products 


(except groceries) which cannot be assigned to any of 
the above classifications. 


Forest products (except lumber 


Pulpwood. — Establishments specializing in the 
sale of pulpwood (not wool pulp). 


Other forest_products. — Establishments primarily 
engaged in selling forest products such as logs, poles, 
posts, ties, cordwood, firewood; and also such items as 
wooden boxes, baskets, barrels, crates, box shooks, and 
sawdust. 


Furniture and house furnishings 


Household furniture. — Establishments special- 
izing in the sale of household furniture. 


Office furniture. — Establishments selling pri- 
marily office furniture. 


Brooms and brushes. — Establishments specializing 
in the sale of brooms, brushes, mops, etc., for house- 
hold use. Establishments specializing in paint brushes 
are not classified to this trade. 


China, glassware, crockery and pottery. — Estab- 
lishments specializing in the sale of household china, 


glassware, crockery and pottery. 


Floor coverings. — Establishments specializing 
in the sale of floor coverings such as rugs, carpets, 
and Linoleums. 


Household linens, draperies, etc. — Establish- 
ments specializing in the sale of household linens, 


sheets, pillow slips, tablecloths, blankets, pillows, 
cushions, curtains, draperies and other textile house 
furnishings. 
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Produits avicoles. — Établissements se spécialisant dans 
la vente de la volaille et des oeufs. 


Poisson et fruits de mer. — Établissements vendant sur- 
tout du poisson et autres fruits de mer, frais ou traités. 


Aliments congelés ou glacés. — Établissements se spécia- 


lisant dans la vente d'aliments surgelés. 


Fruits et légumes frais (en général). — Établissements 


vendant surtout des fruits et légumes frais. Si les fruits ou 
les légumes constituent 75 % ou plus du commerce global, l'éta- 
blissement est classé sous l'une des rubriques suivantes: 


Fruits (frais). — Établissements se spécialisant dans la 
vente de fruits frais. 


Légumes (frais). — Établissements se spécialisant dans 
la vente de légumes frais. 


Viandes et produits de la viande. — Établissements qui 
s'occupent surtout de la distribution en gros des viandes et 


des produits de la viande fraîche, fumée, salée ou cuite, sauf 
en boîte. Les grands abattoirs font partie du recensement des 
manufactures, 


Produits alimentaires, sauf l'épicerie (en général). — 


Établissements vendant une combinaison des produits alimentai- 
res énumérés aux rubriques précédentes, mais dont les ventes 
pour l'un des groupes n'atteignent pas 75 % du commerce total. 


Autres produits alimentaires (sauf l'épicerie). — Éta- 
blissements vendant surtout des produits alimentaires (sauf 
articles d'épicerie) et qu'on ne peut classer dans l'une des 
rubriques susmentionnées. 


Produits forestiers (sauf le bois d'oeuvre) 


Bois à pâte. — Établissements se spécialisant dans la 
vente du bois à pâte (mais non de la pâte à papier). 


Autres produits forestiers. — Établissements vendant 
surtout des produits forestiers tels que billes, poteaux, 
piquets, traverses, bois de corde, bois de chauffage; et aussi 
des articles tels que boîtes de bois, paniers, tonneaux, 
caisses, lattes et sciure. 


Meubles et ameublement de maison 


Meubles de maison. — Établissements se spécialisant dans 
la vente de meubles de maison. 


Meubles de bureau. — Établissements vendant surtout des 
meubles de bureau. 


Balais et brosses. — Établissements se spécialisant dans 
la vente de balais, brosses, vadrouilles, etc., de ménage. Les 
établissements qui se spécialisent dans la vente de pinceaux 
à peinture ne sont pas classés dans le présent groupe. 


Porcelaine, verrerie, faïence et poterie. — Établisse- 
ments se spécialisant dans la vente de porcelaine, verrerie, 


faïence et poterie de maison. 


Couvre-planchers. — Établissements se spécialisant dans 
la vente de revêtements de sol tels que tapis, maquette et 
linoléum. 


Toiles et tentures ménagères. — Établissements se spé- 
cialisant dans la vente de Linge de maison, de draps, tates 


d'oreillers, nappes, couvertures, oreillers, coussins, ri- 
deaux, tentures et autres articles ménagers en tissu. 


Other house furnishings. — Establishments pri- 


marily engaged in selling house furnishings other than 
those for which specialty classifications are provided. 
Includes art goods, mirrors, window blinds and shades, 
curtain rods, trays, pictures and picture frames and 
phonograph records. 


Musical instruments and. sheet music. — Estab- 
lishments specializing in the sale of musical instru- 
ments and/or sheet music. 


General merchandise 


General merchandise. — Establishments carrying 
a general line of merchandise for the variety type of 
store. These establishments handle a more or less 
full line of goods such as drug sundries, dry goods, 
hardware, clothing, notions and smallwares, leather 
goods, toys and novelties, stationery, jewellery, 
china, glassware, and in some cases, groceries. Inclu- 
ded also are establishments which buy and sell job 
lots of merchandise of all classes. 


Groceries and food specialties 
Groceries (general line). — Establishments sell- 


ing a general line of groceries and food specialties, 
as well as non-food items such as matches, paper goods 
and soaps, with no one commodity group predominating. 
If a general line is carried but sales of one commod- 
ity group form 75 % of the total, the establishment 

is classified to one of the specialty classifications. 


Biscuits and other bakery products. — Establish- 


ments specializing in the sale of bakery products such 
as biscuits, crackers, bread, and cakes. 


Canned foods. — Establishments specializing in 
the sale of canned foods. 


Coffee, tea, spices and cocoa. — Establishments 


specializing in the sale of tea, coffee, spices and/or 
cocoa, 


Flour. — Establishments specializing in the sale 
of flour. : 


Sugar. — Establishments specializing in the sale 
of sugar. 


Other grocery specialties. — Establishments sell- 


ing grocery specialties for which a special classifi- 
cation is not provided. Also includes establishments 
handling a number of lines with no one predominating, 
but which do not carry a full line. 


Hardware 


Hardware (general line). — Establishments pri- 


marily engaged in selling a general line of hardware. 


Hardware (specialty line). — Establishments 


specializing in one line of hardware, such as. builders 
hardware, heavy hardware, kitchen utensils or shelf 
hardware, tools or cutlery, or paint brushes. 


Jewellery 
Jewellery (general line). — Establishments sell- 


ing a complete line of jewellery and related products 
such as clocks and watches, jewellery (including novel- 
ty), silver and plated ware, precious stones and pre- 
cious metals, china and glassware. Establishments 
included here must carry three of these groups, with 

no one group amounting to more than 75 % of total sales. 
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Autre ameublement de maison. — Établissements vendant 
surtout des articles d'ameublement autres que ceux classés 
séparément plus haut. Ces fournitures comprennent les objets 
d'art, miroirs, stores, tringles pour rideaux, plateaux, ta- 
bleaux et cadres et disques de phonographes. 


Instruments de musique et musique en feuilles. — Éta- 


blissements se spécialisant dans la vente d'instruments de 
musique et (ou) de partitions. 


Marchandise générale 


Marchandise générale. — Établissements qui offrent à la 
vente un choix général de marchandises appropriées du type de 
celles que l'on trouve dans les bazars. Ces établissements 
peuvent vendre un choix plus ou moins complet de marchandises 
telles qu'articles divers de pharmacie, mercerie, quincaille- 
rie, vêtements, bibelots et menus articles, articles en cuir, 
jouets et nouveautés, papeterie, bijouterie, porcelaine, ver- 
rerie, et dans certains cas, des produits d'épicerie. La 
rubrique comprend aussi les établissements qui achètent'et 
vendent des soldes de marchandises de toutes sortes, 


Épicerie et spécialités ‘alimentaires 
Épicerie (en général). — Etablissements vendant surtout 


un assortiment général d'articles d'épicérie et de spécialités 
alimentaires, ainsi que des marchandises non comestibles telles 
qu'allumettes, papeterie et savons, mais dont les ventes d'au: 
cune des marchandises ne prédominent. Si un assortiment. gén - 
ral est tenu, mais que les ventes d'un groupe de marchandises 
comptent 75 % du commerce total, l'établissement est classé 

dans la rubrique spéciale correspondante. 


Biscuits et autres produits de la boulangerie. — Éta- 


blissements se spécialisant dans la vente de produits de bou- 
langerie tels que biscuits, biscuits soda, pain et pâtisserie. 


Aliments en conserve. — Établissements se spécialisant 
dans la vente d'aliments en conserve. 


Café, thé, épices et cacao. — Établissements se spécia- 


lisant dans la vente de thé, café, épices et (ou) de cacao. 


Farine. — ftablissements se spécialisant dans la vente 
de la farine. 


Sucre. — Établissements se spécialisant dans la vente 
du sucre. woo 

Autres spécialités. — Établissements vendant des spécia- 
lités alimentaires qu'on ne peut classér dans aucune rubrique 
spéciale. La rubrique comprend les établissements qui tien- 
nent certaines variétés de marchandises dont aucune prédomine, 
mais non un assortiment général. 


Quincaillerie 
Quincaillerie (en général). — Établissements vendant 


surtout un assortiment général de quincaillerie. 


Quincaillerie (spécialités). - Etablissements se spécia- 


lisant dans la vente d'une variété d'articles de quincaillerie, 
tels que la quincaillerie de bâtiment, la grosse-quincaillerie, 
les ustensiles de cuisine ou de la petite quincaillerie, des 
outils ou de la coutellerie, ou des.pinceaux. 


Bijouterie | 
Bijouterie (en général). — Établissements vendent un 


assortiment complet de bijouterie et de produits. associés, tels 
que montres et horloges, bijouterie (y compris les nouveautés), 
articles en argent ou doublés d'argent, pierres-précieuses ét 
métaux précieux, porcelaine et verrerie. Les établissements 
mentionnés doivent vendre au moins trois de ces variétés d'ar- 
ticles de bijouterie; mais aucune ne doit compter pour plus de 
75 % du total des ventes. 


Jewellery (specialty line). — Establishments 


specializing in the sale of one or at least a restric- 
ted line of jewellery items, with one commodity group 
forming 75 % of total sales. 


Watch materials, jewellers' tools and supplies. — 


Establishments specializing in the sale of watch parts 
and movements and other materials, supplies and tools 
for jewellers and watchmakers. 


Leather and leather goods 
Leather and leather goods (general line). — Es- 


tablishments selling tanned leathers, cut stock, shoe 
findings, and leather goods such as luggage, saddlery 
and other leather goods except footwear and clothing. 


Leather and shoe findings. — Establishments 
specializing in the sale of tanned leathers, cut stock, 


splits and all types of leather in manufactured raw 
stock form and/or shoe findings such as rubber heels, 
nails, thread, shoe supports, laces and cotton shoe 
findings. 


Lumber_and building materials (other than metal) 
Building materials (general line). — Establish- 


ments primarily engaged in selling a combination of 
various building materials such as glass, insulation 
and roofing materials, brick and tile, stone, cement 
and cement blocks, Lime and plaster. 


Glass. — Establishments specializing in the sale 
of glass, except mirrors. 


Paints, varnishes, lacquers and enamels. — Estab- 


lishments specializing in the sale of paints, varnishes, 
lacquers, calcimine, shellac and stains. 


Paints, glass and decorators' supplies. — Estab- 
lishments primarily engaged in selling a combination 


of paint, glass, wallpaper and painters’ and decora- 
tors' supplies. 


Wallpaper. — Establishments specializing in the 
sale of wallpaper. Paints and varnishes may be handled 
in minor quantities. 


Insulation, siding and/or roofing materials. — 
Establishments specializing in the sale of insulation, 
siding and/or roofing materials (other than metal or 
wood). 


Other specialty lines. — Etablishments special- 
izing in one type of building material (not specified 


above), such as wallpaper; brick and tile; building 
stone, cement or cement blocks; lime, plaster, sand, 
gravel and crushed stone, or gypsum products. 


Lumber. — Establishments specializing in the sale 
of rough or dressed lumber. 


Lumber and millwork. — Establishments primarily 
engaged in selling lumber along with millwork, or 
millwork without lumber. 


Machinery, equipment_and supplies 


Commercial refrigeration equipment and supplies. — 


Establishments specializing in the sale of commercial 
refrigeration equipment such as refrigerators, display 
cases, freezers, dispensers, water coolers and food- 
locker equipment. 
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Bijouterie (spécialités). — Etablissements se spéciali- 


sant dans la vente d'une variété ou d'au moins un assortiment 
restreint de bijouterie, l'une des variétés comptant pour 75 % 
du commerce total. 


Fournitures d'horlogerie, outils et fournitures de bijou- 
tier. — Établissements se spécialisant dans la vente de piéces 
ou mouvements de montre ou d'autres matériaux, fournitures ou 
instruments pour bijoutiers ou horlogers. 


Cuir et articles en cuir 


Cuir et articles en cuir (en général). — Établissements 


vendant du cuir tanné, des cuirs coupés, des crépins, et des 
articles en cuir, tels que malles, selles ou autres articles 
en cuir, chaussures et vêtements exceptés. 


Cuir et crépins. — Établissements se spécialisant dans 
la vente des cuirs tannés, découpés, fendus et de toutes sor- 
tes de matières premières ouvrées en cuir et (ou) des crépins 
y compris talons en caoutchouc, clous, fil, supports de chaus- 
sures, lacets et accessoires de cordonnerie en coton. 


Bois d'oeuvre et matériaux de construction (autres qu'en métal 


Matériaux de construction (en général). — Établissements 


s'occupant surtout de la vente d'une combinaison de divers 
matériaux de construction, tels que vitre, matériaux pour L'i- 
solation et la couverture, briques et tuiles, pierre, ciment 
et agglomérés de ciment, chaux et plâtre. 


Vitre. — Établissements se spécialisant dans la vente de 
la vitre, mirroirs exceptés. 


Peintures, vernis, laques et émaux. — Établissements se 


spécialisant dans la vente des peintures, vernis, laques, badi- 
geons, gommes-laques et couleurs. 


Peintures, vitre et fournitures de décorateurs. — Établis- 
sements vendant surtout une combinaison de peintures, vitre, 


papier-tenture et fournitures de peintres et de décorateurs. 


Papier-tenture. — Établissements se spécialisant dans la 
vente de papier-tenture. On peut aussi y vendre en petites 
quantités des peintures et vernis. 


Isolants, matériaux à revêtement de murs et (ou) à toi- 
ture. — Établissements se spécialisant dans la vente d'iso- 
lants, d'éléments de paravent et (ou) de matériaux de couver- 
ture (sauf en métail ou en bois). 


Autres spécialités. — Établissements se spécialisant dans 
la vente d'une catégorie de matériaux de construction (non 
cités ci-dessus) tels que papier; briques et tuiles, pierre 
à bâtir, ciment et agglomérés de ciment; chaux, plâtre, sable, 
gravier et pierre concassée ou produits du gypse. 


Bois d'oeuvre. — Établissements se spécialisant dans la 
vente du bois d'oeuvre brut ou dressé. 


Bois d'oeuvre et de charpente. — Établissements s'occu- 


pant surtout de la vente de bois d'oeuvre, et de menuiserie 
de bâtiment, ou de menuiserie de bâtiment sans vente de bois 
d'oeuvre. 


Machines, équipement et fournitures 


Équipement et fournitures de réfrigération pour le com- 
merce. — Établissements 8e spécialisant dans la vente de ma- 
tériel frigorifique pour le commerce, tel que réfrigérateurs, 
étalages réfrigérées, congélateurs, distributeurs, refroidis- 


seurs à eau et matériel pour la conservation à froid des ali- 
ments. 


Hotel and restaurant equipment and supplies 
(non-food). — Establishments specializing in the sale 


of equipment. for restaurants and hotels, such as china, 
glassware, silverware, linen, steam tables and soda 


fountain counters. 


Office machines and equipment. — Establishments 


specializing in the sale of office machines and equip- 
ment (except furniture) such as adding machines, type- 
writers, addressing and. duplicating machines, compu- 
ting, accounting and statistical machines, including 
parts and supplies for such machines. 


Store machines and fixtures. — Establishments 
specializing in the sale of store machines such as 
cash registers, meat slicers and coffee grinders; and 
fixtures such as show-cases, display fixtures and 
other store fixtures. 


. Other commercial machinery and equipment. — Es- 


tablishments specializing in the sale of commercial 
machinery and equipment not covered by the above spe- 
cialty classes. 


Construction machinery and equipment, new and 


used. — Establishments specializing in the sale of 
all types of machinery used by the construction and 
road building trades. 


Farm machinery and equipment. — Establishments 
specializing in:the sale of farm machinery ‘(including 


tractors) and equipment. 


Industrial machinery, equipment and supplies 
(general line). — Establishments primarily engaged in 
selling a broad line of industrial machinery, equip- 
ment and supplies, cutting across the specialty clas- 
sifications, with no one specialty line accounting for 
75 % or more of the sales. 


Belting, hose, packing and mechanical rubber 
goods. — Establishments specializing in the sale of 


industrial belting, hose, packing and mechanical rubber 
goods. 


Packaging, wrapping, canning and bottling machine- 


‘ry. — Establishments specializing in the sale of pack- 
aging, wrapping, canning and bottling machinery and 
equipment, such as bottle wrappers, bottle washing ma- 


chines, storage tanks, carbonating machinery and brewery 


brushes. 


Metal working machinery. — Establishments spe- 


cializing in the sale of metal working machinery such 
as lathes, grinders, drills, cutters, shapers and the 
necessary cutting tools, attachments and accessories 
for machine tools, and replacement parts of machine 
tools. : 


Materials-handling equipment. — Establishments 


specializing in the sale of conveyor and hoisting 
machinery and equipment such as travelling cranes, 

belt and roller conveyors, continuous belts and chains, 
and compressor hoists. 


Mining machinery, equipment and supplies. — Es- 


tablishments specializing in the sale of mining, quar- 
rying, drilling, pumping and rock-boring machinery, 
equipment and supplies such as compressors, pneumatic 
tools, rock drills, mining locomotives, and flotation 
cells. Includes also establishments selling safety 
devices and equipment for mines. 


Oil-well and oil-refining machinery and equip- 


ment. — Establishments specializing in the sale of 
machinery, equipment, and tools for use in oil and 
gas-field operations and crude petroleum-refining 

equipment. 


142 - 


Equipement et fournitures (non alimentaires) d'hdtel et 
de restaurant. — Établissements se spécialisant dans la vente 
de matériel pour restaurants et hétels, tel que porcelaine, 
verrerie, argenterie, lingerie, bain-mari et comptoirs de ra- 
frafchissements. 


Machines et équipement de bureau. — Etablissements se 
spécialisant dans la vente de machines et de matériel de bu- 


reau (sauf les meubles), tels que machines’ à additionner et’ 

à écrire, machines à adresser et à copier, machines pour le 
calcul, la comptabilité et la statistique, ainsi que les pièces 
et fournitures pour ces machines. 


Machines et équipement de magasin. — Établissements se 


spécialisant dans la vente de machines de magasin, telles que 
caisses enregistreuses, tranche-viande et moulins à café; ‘et 
de matériel tel que vitrines, étalages et autre matériel de: 
magasin. 


Autres machines et équipement pour le commerce. — Éta- 


blissements se spécialisant dans la vente de machines et 
d'équipement pour le commerce qui n'entrent pas dans les ca- 
tégories spéciales précitées. 


Machines et équipement neufs et usagés de construction. 


~ Établissements se spécialisant dans la vente de toutes 
sortes de machines utilisées ‘dans les’ traveaux publics et. les 
bâtiments. 
ac ee. + . 
Machines et équipement agricole. — ‘Établissements :se *: 
spécialisant dans la vente de machines (y “Compris Tes trac- 
teurs) et de matériel agricoles. © 


' 


Machines, équipement et fournitures industriels ee 
général). — Établissements s'occupant surtout de -la vente d'un” 
assortiment varié de machines, matériel et ‘fournitures pour * 
l'industrie, sans appartenir à aucune des catégories spécia- 
lisées ci-après, pourvu qu'aucune de ces variétés n'absorbe 
75 % du commerce. , 


Courroies, boyaux, garnitures et articles en caoutchouc 
à usage mécanique. — Établissements se spécialisant dans la 
vente de courroies, boyaux, garnitures et articles en caout- 
chouc à usage mécanique pour l'industrie. 


Machines à empaqueter, à emballer, à mettre en conserve 
et à embouteiller. — Établiscenents se spécialisant dans la 
vente de machines et de matériel à empaqueter, à emballer, à 
mettre en conserve et à embouteiller, tels que machines à 


envelopper les bouteilles, laveuses de bouteilles, réservoirs 
d'emmagasinage, carbonateurs et brosses de brasserie. 


Machines à travailler les métaux. — Établissements se 
spécialisant dans la vente de machines à travailler les métaux, 
telles que tours, broyeuses, perceuses, coupeuses, estampeuses 
et les couteaux, pièces et accessoires nécessaires aux machi- 
nes-outils et les pièces de rechange pour les machines-outils. 


Équipement pour manutention des matériaux. — Établisse- 


ments se spécialisant dans la vente de machines et de matériel 
pour le transport et de levage, tels que ponts roulants, con- 
voyeurs à tapis ou à rouleaux, courrois et chatnes sans fin 

et treuils hydroliques. 


Machines, équipement et fournitures de mines. — Établis- 


sements se spécialisant dans la vente de machines et de maté- 
riel et de fournitures pour l'extraction minière, l'exploi- 
tation des carrières, le forage, le pompage et le percement 
du roc, tels que compresseurs, outils pneumatiques, foreuses, 
locomotives de mines et compartiments de flottage. La rubri- 
que comprend aussi les établissements qui vendent les dispo- 
sitifs et matériel de sécurité pour les mines. : 


Machines et équipement de puits de pétrole et de raffi- 
nage du pétrole. — Ftablicsenente se spécialisant dans la 
vente de machines, de matériel et d'outillage de puits de 


pétrole et de gaz et de matériel pour le raffinage du pétrole 
brut. 


Power-house and power-transmission equip- 
ment. — Establishments specializing in the sale of 
power-plant equipment such as boilers, turbines, 
flow meters, steam controls, and mechanical stokers. 


Printers' and Lithographers' machinery, equipment 


and supplies. — Establishments specializing in the sale. 


of printing and lithographing machinery, but not .spe- 
cializing in the sale of printing papers. 


Textile machinery, equipment and supplies. — Es- 
blishments specializing in the sale of machinery and 


equipment for the textile trades such as carding ma- 
chines, spinners, looms, sewing machines (industrial), 
knitting machines, and cloth-cutting machines. | 


Miscellaneous industrial machinery, equipment 
and_ supplies. — Establishments dealing primarily in 


industrial machinery, equipment, and supplies for 
which no special classification has been provided. 


Used machinery. — Establishments specializing 
in the sale of used industrial machinery and equipment 
of all types. 


Church equipment and religious goods. — Estab- 
blishments ‘specializing in the sale of church goods 


and religious articles. 


Dentists' equipment and supplies. — Establish- 
ments specializing in the sale of dentists’ equipment 


and supplies. 


School equipment and supplies. — Establishments 
specializing in the sale of school equipment and sup- 


plies such as desks, blackboards, chalk, rulers, and 
maps. 

Sclentific.and laboratory equipment and 
supplies. — Establishments specializing in the sale of 
scientific and engineering equipment and supplies such 
as thermometers, barometers, pressure gauges and other 
instruments used by scientists. 


Surgical, medical and hospital equipment and 
supplies. — Establishments specializing in the sale 


of surgical and medical instruments, apparatus, and 
equipment such as X-ray machines and accessories, 
physiotherapy machines, instruments.used by physicians 
and in hospitals, hospital equipment and furniture, 
orthopedic appliances, and artificial limbs. 


Other professional equipment and supplies. — Es- 
tablishments specializing in the sale of professional 


equipment and supplies for which no special classifi- 
cation is provided. 


Barber and beauty salon equipment and 
supplies. — Establishments specializing in the sale 


of equipment and supplies for barbers and beauty 

salons such as chairs, dryers, waving machines, razors, 
scissors, clippers, hair tonics, soaps and supplies for 
hairdressing. 


Fire protection equipment and supplies. — Estab- 
blishments specializing in the sale of fire protection 


equipment such as fire alarm systems, automatic sprin- 
kler systems, extinguishers, chemical engines, Light- 
ning rods, fire hose, and fire engines. 


Janitors' equipment and supplies. — Establish- 
ments specializing in the sale of equipment and sup- 


plies for the cleaning trades such as floor scrubbing 
and polishing machines, wipers, waxers, liquid soap, 
cleansers, and paper goods. 
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Équipement de station et de transmission électri- 
ques. — Établissements se spécialisant dans la vente de maté- 
riel pour centralés d'énergie électrique, tel que chaudières, 
turbines, mesureurs de débit, régulateurs à vapeur et char- 
geurs mécaniques. 


Machines, équipement et fournitures d'imprimerie et de 
lithographie. — Établissements se spécialisant dans la vente 
de machines d'impression et de lithographie, mais non dans la 
vente du papier pour l'imprimerie. 


Machines, équipement et fournitures de textiles. — Éta- 
blissements se spécialisantidans la vente de machines et d'é- 


quipement pour les industries du textile, tels que cardes, 
fileuses, métiers, machines à coudre (industrielles), à trico- 
ter et à découper les tissus. 


Machines, équipement et fournitures industriels 
divers. — Établissements vendant surtout des machines, du 
matériel et des fournitures industriels qui ne peuvent être 
classés dans les groupes précédents. 


Machines industrielles usagées. — Établissements se spé- 


cialisant dans la vente de machines et de matériel industriels 
usagés de tous genres. 


Équipement d'église et articles religieux. — Établisse- 
ments se spécialisant dans la vente d'objets du culte et d'ar- 


ticles religieux. 


Équipement et fournitures de dentiste. — Établissements 
se spécialisant dans la vente de matériel et de fournitures 


de dentiste. 


Équipement et fournitures d'école. — Établissements se 
spécialisant dans la vente de matériel et de fournitures 


scolaires, tels que pupitres, tableaux noirs, craie, règles 
et cartes géographiques. 


Équipement et fournitures scientifiques et de labora- 
toire. — Établissements se spécialisant dans la vente de ma- 
tériel scientifique et de génie, tel que thermomètres, baro- 
mètres, manomètres et autres instruments scientifiques. 


Équipement et fournitures chirurgicaux, médicaux et 
d'hôpital. — Établissements se spécialisant dans la vente 
d'instruments, appareils et équipement chirurgicaux ou médi- 
caux tels qu'appareils de radiographie et, accessoires, appa- 
reils de physiothérapte, instruments utilisés par :les méde- 
cins et les hôpitaux, équipement et fournitures d'hôpital, 
appareils orthopédiques et membres artificiels. 


Autres équipement et fournitures professionnels. — Éta- 
blissements se spécialisant dans la vente de matériel et de 


fournitures professionnels qui ne peuvent être classés dans 
les groupes spéciaux précités. 


Équipement de coiffure et fournitures de salons. — Éta- 
blissements se spécialisant dans la vente de matériel et de 


fournitures pour les salons de coiffure pour hommes et pour 
dames, tels que chaises, séchoirs, machines à onduler, rasoirs, 
ciseaux, tondeuses, lotions capillaires et savons et fourni- 
tures pour la coiffure. 


Équipement et fournitures de protection contre les 
incendies. — Établissements se spécialisant dans la vente de 
matériel de protection contre les incendies, comme les sys- 
tèmes d'avertisseur d'incendie ou d'extincteur-arrosoir auto- 


matiques, extincteurs chimiques, paratonnerres, tuyaux d'arro- 
sage et pompes à incendie. 


Équipement -et fournitures de conciergerie. — Établisse- 
ments se spécialisant dans la vente de matériel et de fourni- 


tures de nettoyage, tels que polisseuses et brosses à plan- 
chers, essuie-glace, cireuses, savon liquide, nettoyeurs et 
articles en papier. 


Laundry and dry cleaners' equipment and supplies. 


— Establishments specializing in the sdle of equip- 
ment and supplies for laundries and dry cleaners, such 
as washing, drying, ironing and pressing machines 


Motion picture apparatus and supplies. — Estab- 


lishments specializing in the sale of motion picture 
apparatus and supplies, such as projection and sound 
equipment, lamps, carbons, rectifiers, screens, cam- 
eras, and in some cases theatre tickets and theatre 
‘séats. Includes establishments specializing in sell- 
ing television studio equipment and supplies. 


Other service equipment and supplies. — Estab- 


lishments specializing in the sale of service equip- 
ment and supplies for which no special classification 
has been provided. 


Aircraft and aeronautical equipment and sup- 
plies. — Establishments specializing in the sale of 


aircraft equipment, accessories and parts. 


Marine equipment_and supplies. — Establishmerits 


specializing in the sale of motor, sail and other 
boats, marine engines, equipment and supplies. Includes 
ship chandlers and ‘dealers in naval stores. 


Railroad equipment and supplies. — Establishments 


specializing in the sale of equipment and supplies for 
the operation, maintenance and repair of railways. 


Other transportation equipment and supplies. — 


Establishments specializing in the sale of transporta- 
tion equipment and supplies other than air, rail or 
marine, such as equipment and supplies used in the 
operation, maintenance and repair of streetcar and bus 
transportation systems, tramways, aerial hoists, and 
horse-drawn vehicles. 


Metals and metal work 


Iron and steel (general line). — Establishments 


selling a diversified line of iron and steel products 
comprised of such items as structural shapes and 
plates, bars, rods, sheet metal, wire änd wire prod- 
ucts and pipes and tubes. 


Sheet metal and metal work. — Establishments 
specializing in the sale of metal plates’ or sheets. 
Also establishments dealing chiefly in fabricated 
steel plate work or sheet metal products such as 
stampings, metal roofings, eavestroughing and drums. 


Structural steel. — Establishments specializing 
in the sale of steel shapes, plates, reinforcing mesh 
or rods, etc., for construction work. 


All other metals and metal work (except non-fer- 
rous products). — Establishments primarily engaged in 
selling metal products which do not fit into ary of 
the special classifications provided. Includes such 
items as wire and wire products and other fabricated 
metal products; tool steel, bars, bearings, tubing, 
forgings, castings, or a combination of items yet not 
a general line. 


Non-ferrous metals and metal work. — Establish- 
ments ‘specializing in the sale of non-ferrous metals 
and metal work such as aluminum, copper, tin, lead, 
nickel, zine and alloys. 


Paper and paper products 


Fine papers. — Establishments specializing in the 
sale of fine papers, writing, bond, etc. 
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sage. — Etablissements se spécialisant dans la vente de maté- 
riel et de fournitures pour blanchisseries et nettoyeurs à 
sec, tels que machines à laver, séchoirs, machines à repassér 
et à presser. 


Équipement et fournitures de blanchissage et de dégrais- € 


Appareils et fournitures de cinéma. — Établissements 8e 


spécialisant dans la vente d'appareils et de fournitures ciné- 
matographiques tels que projecteurs et mécanismes de sonori- 
sation, lampes, charbons, redresseurs, écrans, appareils 
photographiques et, dans certains cas, billets et sièges de 
théâtre. Cette rubrique comprend les établissements qui se 
spécialisent dans la vente de matériel et de fournitures pour 
studios de télévision. 


Autres équipement et _ fournitures de service. — Établis- 


sements se spécialisant dans la vente de matériel et de 
fournitures de service qui ne peuvent être classés dans l'un 
des groupes spéciaux précités. 


Avions et matériel et fournitures d'aéronautique. — Eta- 


blissements se spécialisant dans la vente de matériel, d'acces- 
soires et de pièces d'aéronefs. 


Matériel et fournitures de marine. — Établissements se 
spécialisant dans la vente de bâtiments à moteur, à voiles et 
autres; de moteurs de marine et.de différentes sortes de ma- 
tériel et de fournitures. Cette rubrique comprend Les four- 
nisseurs de navires et les marchands d'approvisionnements pour 
navires. . 

Matériel et fournitures de chemin de fer. — Établisse- 
ments se spécialisant dans la vente de matériel et de -four- 
nitures pour l'exploitation, l'entretien et la réparation des 
chemins de fer. 


Autres matériel et fournitures de transport. — Établisse- ‘ nae 


ments se spécialisant dans la vente de matériel et fournitures | # 
de transport autre qu'aérien, ferroviaire ou maritime, tels 
que l'équipement et les fournitures pour l'exploitation, l'en- 
tretien et la réparation des services de transport par tram- 
way et autobus, les téléphériques et les véhicules hippomo- 
biles. 


Métaux et ouvrages métalliques 


Fer et acier (en général). — Établissements vendant un 
assortiment varié de produits du fer et de l'acier comme les 
profilés de charpente et les plaques, barres, tiges, tôles, 
fils et produits du fil et tuyaux et tubes. 


Tôlerie et ouvrages métalliques. — Établissements se 
spécialisant dans la vente de plaques de métal et de tôles. 


La rubrique comprend aussi les établissements vendant surtout 
des produits du matriçage et de la tôlerie tels que pièces 
emboutées, toitures en métal, gouttières et tonneaux. 


Acier de construction. — Établissements se spécialisant 
dans la vente de profilés, plaques, treillis et tiges pour le 
béton armé, etc., servant à la construction. 


Tous autres métaux et ouvrages métalliques (sauf les 
produits non ferreux). — Établissements vendant surtout des 
produits métalliques qui ne peuvent être classés dans les 
rubriques spéciales. La rubrique comprend le fil métallique 
et ses produits et d'autres produits métalliques; aciers à 
outils, barres, coussinets, tubes, pièces forgées, moulages, 
ou une combinaison de ces. articles, mais non un assortiment 
général. 


Métaux et ouvrages métalliques non ferreux. — Établisse- 


ments se spécialisant dans la vente des métaux non ferreux 
bruts ou ouvrés tels qu'aluminium, cuivre, étain, plomb, ni- 
ckel, zinc et alliages. 


Papier et articles en papier 


Papiers fins. — Établissements se specialisant dans la 
vente de papiers fins, à lettre, de qualité, etc. 


Newsprint. — Establishments specializing in the 
sale of newsprint. 


Paper _ and paper products general Line). — Estab- 
lishments handling a full or diversified line of paper 
and paper products. Three or more of the specialty 
lines should be handled: fine papers, wrapping paper, 
newsprint, stationery, paper-board, paper products. 


Stationery and stationery supplies. — Establish- 
ments specializing in the sale of stationery (chiefly 


commercial) including envelopes, typewriter and mimeo- 
graph paper, file cards and folders and office supplies 
such as pens, pencils, writing inks, erasers, paper 
clips and other office supplies. Includes establish- 
ments specializing in greeting cards. 


Wrapping paper and paper bags. — Establishments 


specializing in the sale of wrapping paper or bags. 


Other paper and paper goods. — Establishments 
specializing in the sale of other types of paper and 


paper products which cannot be placed in any of the 
above classifications. Includes establishments sell- 
ing paperboard, wood pulp, groundwood, cellophane, 
waxed paper and converted paper products such as cups, 
tags and seals, paper towels, tissue and toilet paper, 
dishes and egg-crate material. 


Petroleum and petroleum products 
Petroleum and petroleum products. — Establish- 


ments specializing in the sale of petroleum products 
such as gasoline, lubricating oils and greases, tractor 
and engine distillate, fuel oil, asphalt, kerosene, 
etc. 


Plumbing, refrigeration and heating equipment and 
supplies 


Air-conditioning and ventilating equipment. — 


Establishments specializing in the sale of air-condi- 
tioning and ventilating equipment and supplies. 


Cooling and refrigeration equipment and supplies 
(non-electric). — Establishments specializing in the 


sale of cooling and refrigeration equipment (except 
electric), such as gas, mechanical and ice refrigera- 
tors and/or cooling units. 


Heating equipment and supplies. — Establishments 


specializing in the sale of heating equipment and 
supplies (except electric) including radiators, boil- 
ers, steam fittings, oil burners, stoves, ranges, gas 
appliances, etc. Where both plumbing and heating 
equipment is carried, heating must account for 75 % of 
the total business. 


Plumbing equipment and supplies. — Establishments 
specializing in the sale of plumbing equipment, fixtures 


and supplies, such as sanitary ware, pipe fittings, 
valves and plumbers’ brass goods. Where heating equip- 
ment is handled along with plumbing, plumbing must 
account for 75 % of the combined sales, 


Plumbing and heating equipment and supplies 
(general line). — Establishments handling a diversified 


line of plumbing and heating supplies where the smaller 
of the two components forms at least 25 % of the sum 
of the two. 


Waste materials (including scrap metal 


Junk’ and scrap (general line). — Establishments 
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Papier journal. — Établissements se spécialisant dans la 
vente du papier journal. 


Papier et articles en papier (assortiment général). — 
Établissements vendant un assortiment complet ou étendu de 
papier et d'articles en papier. Ils doivent tenir trois spé- 
cialités au moins: papiers fins, papier d'emballage, papier 
journal, papeterie, carton, articles en papier. 


Papeterie et fournitures de papeterie. — Établissements 


se spécialisant dans la vente de papeterie (surtout commercia- 
le) y compris enveloppes, papier pour machine à écrire et pour 
la polycopie, miméographe, fiches et chemises, et fournitures 
de bureau telles que stylos, crayons, encres, gommes, attache- 
papiers et autres fournitures de bureau. La rubrique comprend 
aussi les établissements se spécialisant dans la vente de car- 
tes de souhaits. 


Papier d'emballage et sacs en papier. — Établissements 


se spécialisant dans la vente de papier d'emballage et de sacs 
en papier. ' 


Autres papiers et articles en papier. — Établissements 


se spécialisant dans la vente d'autres sortes de papier et 
d'articles en papier qui ne peuvent être classés dans les 
catégories précitées. La rubrique comprend les établissements 
vendant du carton, de la pâte de bois, de la pâte mécanique, 

de la cellophane, du papier paraffiné et des articles en papier 
tels que gobelets, étiquettes et sceaux, serviettes, papier à 
démaquiller, papier hygiénique, assiettes et cartons à oeufs. 


Pétrole et dérivés 


* Pétrole et dérivés. — Établissements se spécialisant dans 
la vente de dérivés du pétrole tels qu'essence, huiles de 
graissage et lubrifiants, distillets pour tracteurs et moteurs, 
mazout, asphalte, kéroséne, etc. 


Équipement et fournitures de plomberie, de réfrigération et de 
chauffage 


Équipement de climatisation et de ventilation. — Établis- 


sements se spécialisant dans la vente de matériel et de four- 
nitures de climatisation et de ventilation. 


Équipement et fournitures de refroidissement et de réfri- 
gération (non électrique). — Établissements se spécialisant 
dans la vente de matériel (non électrique) de refroidissement 


et de réfrigération, tel que réfrigérateurs à gaz, mécaniques 
et glacières et (ou) appareils de refroidissement. 


Équipement et_ fournitures de chauffage. — Établissements 


se spécialisant dans la vente de matériel et de fournitures de 
chauffage (sauf à l'électricité), y compris radiateurs, bouil- 
loires, chaudières, installation à La vapeur, brûleurs à 
l'huile, poêles, cuisinières, appareils à gaz, etc. Si l'éta- 
blissement tient du matériel de chauffage et de plomberie, le 
chauffage doit compter pour 75 % du commerce global. 


Équipement et fournitures de plomberie. — Établissements 


se spécialisant dans la vente de matériel, d'accessoires et 
de fournitures de plomberie, tels qu'appareils sanitaires, 
raccordements de tuyaux, soupapes et articles en laiton pour 
la plomberie. Si l'établissement tient du matériel de chauf- 
fage ainsi que de plomberie, la plomberie doit compter pour 
75 % du commerce total. 


Équipement et fournitures de plomberie et de chauffage 


(en général). — Établissements vendant un assortiment varié 

de fournitures de plomberie et de chauffage et dont les ventes 
du moins important des deux éléments forment plus de 25 % du 
total, 


Matières de rebut (y compris déchets métalliques) 
Rebuts et déchets (toutes sortes). — Établissements 


selling a general line of junk and scrap including 
scrap metal and other waste materials. 


Scrap metal. — Establishments selling only scrap 
metal. 


Waste materials (other than scrap metal). — Es- 
tablishments specializing in the sale of waste mate- 
rials other than scrap metal. Includes such items as 
paper, rags, wiping cloths, textile wastes, rubber 
and other waste and salvage materials. 


Other kinds of business 


Books, periodicals and newspapers. — Establish- 
ments specializing in the sale of books, periodicals, 


magazines and/or newspapers. 


Optical goods. — Establishments which handle a 
general Line of optical goods. This includes lenses, 
mountings, rims and cases. 


Containers except wood, paper or glass. — Estab- 


lishments specializing in the sale of containers other 
than wood, paper or glass. , 


Cordage and twine. — Establishments specializing 
in the sale of rope, cordage, binder twine, etc. 


Qther textile and textile materials (other than 
dry goods). — Establishments primarily engaged in 
dealing in textile products (other than dry goods) 
such as bags, bagging and burlap, cheese cloth, fish 
nets, canvas, felt, rope, cordage, and binder. twine. 


Second-hand goods (except machinery and automo- 
tive). — Establishments primarily engaged in dealing 
in second-hand goods (except machinery and automotive) 
such as stoves, furniture, clothing, building materials, 
plumbing equipment, electrical equipment, bottles, 
drums and boxes. 


Miscellaneous kinds of business not elsewhere 
classified. — Establishments primarily engaged in 
dealing in commodities which could not be assigned to 
any other classification, such as ice, novelties 
smokers’ supplies, sponges and chamois, artificial 
leather, artificial flowers, ores, matches, bookeepers' 
supplies, pet foods and supplies, fishing bait, adver- 
tising goods, oils, fats, greases, waxes, rubber goods 
other than, tires, tubes, and rubber footwear. 
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vendant un assortiment général de rebuts et déchets, y compris 
les déchets métalliques et autres matiéres de rebut. 


Déchets métalliques.. — Établissements ne vendänt que des 
déchets métalliques. 


Matièrés de rebut (autres‘que déchets métalliques). — 


Établissements se spécialisant. dans la vente de matières de 
rebut (autres que métalliques). Cette rubrique comprend des 
rebuts tels que papier, chiffons,.torchons, rebuts textiles, 
caoutchouc et autres matières de rébut et°de récupération. 


Autres genres de commerces 


Livres, périodiques et_journaux. — Établissements se‘ 
spécialisant dans la vente de livres, de périodiques, de re- 


vues et (ou) de journaux. 


Articles d'optique. — Établissements qui tiennent un 
assortiment général d'articles d'optique, y compris les 
verres, montures, châsses et étuis. 


. . . “ 4. 
Contenants, sauf en bois, en papier ou en verre. — Éta- 


blissements se spécialisant dans La vente de conteneurs, sauf 
ceux en bois, en papier ou en verre. : - 


Cordage et ficelle. — Établissements $e spécialisant 
dans la vente de câbles, cordages, ficelle d'engerbage; etc: 


Feist se DIRE a 


Autres textiles et matières textiles (autres que merce-. 
rie). — Établissements vendant surtout des produits textiles 
(autres que la mercerie) tels que sacs, toile À sac. toiles. 


d'emballage, étamine, filets, canevas, feutre, câbles, corda- 
ges et ficelle. . 


Marchandises usagées (sauf machines et pièces d'auto- 
mobile). — Établissements vendant surtout des marchandises usa- 
gées (sauf les machines et les pièces d'automobile) telles 
que poêles, meubles, vêtements, matériaux de construction, 
matériel de plomberie, matériel électrique, bouteilles, barils 
et boîtes. “ 


Divers genres de commerces non classés ailleurs. — Éta- 


blissements vendant surtout des marchandises qui né peuvent - : 
être classées dans aucune des catégories précédéntés, telles * 

que glace, nouveautés, articles pour fumeurs, éponges et’ ~* 

peaux de chamois, cuir artificiel, fleurs artificielles, pro- 

duits minéraux, allumettes, fournitures d'apiculteur, aliments 
et fournitures pour animaux d'agrément, appats, articles de : 
publicité, huiles, graisses, matières grasses, cires, Articles 
en caoutchouc autres que .les pneus, chambres à air et chaussu- 
res en caoutchouc. 


FORM 15 DOMINION BUREAU OF STATISTICS 


One copy should be returned te 


_ ee the DOMINION BUREAU OF 
CONFIDENTIAL Merchandising and services division STATISTICS, Ottawa, within 


Taken in conformity with the OTTAWA one month of receipt. 


Statistics Act, Government of 


ans Pena SURVEY OF TRADING ESTABLISHMENTS, 1966 
(Wholesalers, Distributors and Dealers) un co co CTO 


Name and address of business establishment (please revise if not correct) 


INSTRUCTIONS 


1. This questionnaire should be completed for the calendar year 1966 or for your business year ending nearest to Dec. 31, 1966. 
2. If you did not operate for the full year, complete for chat part of the year you were in business. 
3. Omic cents on all dollar value entries; complete all entries, entering ‘‘nil’’ when the question does not apply. 


1, FORM OF ORGANIZATION; 


Incorporated Unincorporated 
Individual Incorporated co-operative co-operative 
proprietorship Partnership company association association 


40] 77) sp] “0 #0 


% [2 Other (specify) 


2. KIND OF BUSINESS: 


(Such as groceries, fresh fruits, dry goods, hardware, mining machinery, lumber, automotive equipment, etc.) 


Approximate percentage of sales of main commodity lines 


Gn nr mm % 


3. AFFILIATION: 


(a) Was this establishment affiliated with a voluntary chain of independent retail stores associated for buying and 
other PULPOSES? nr nrernnrenernonnene o Yes ‘(No 

(b) If "yes’’, enter the name(s) of voluntary chain(s). After the name(s), show number of stores in brackets. If. space is not sufficient, use the 
space lefe for remarks at the end of this report. 


4, TYPE OF OPERATION: 


(a) Various typés of operation are described below. Please examine these carefully and check (y) the ONE chat best describes your operation. 
f your business is a combination of two or more of these types, check the one which accounts for the largest part. If you cannot identify 
your business with any of the following, describe in the space left for remarks at the end of the report. 


[ Co-operative Marketing Association. An establishment operated by a co-operative association primorily for the purpose of marketing the 
products of its members. . 


C1 Primary Product Dealer (other than co-operative) who takes delivery of products directly from farmers (grain, produce, livestock, etc.), 
loggers, fishermen of trappers and buys and sells on his own account or on a commission basis. 


O Wholesale Merchant. An establishment not elsewhere shown which handles merchandise On its own account, i.e., takes ownership of mer- 
chandise in the course of doing business. 


CO Agent or Broker. An establishment not elsewhere shown which earns most of its revenue by handling merchandise transactions on a com- 
mission basis. 


oO Manufacturers’ Sales Branch. Operated by a firm (or firms) that has a manufacturing plant (or plants) in Canada. 

(J Manufacturers’ Sales Branch. Operated by a firm (or firms) that has a manufacturing plant (or plants) OUTSIDE CANADA. 
(Petroleum bulk tank plant or truck distributor. 

[1 Discributor. 
(Retail Store. 

[ Other (describe) 


(b) Approximate percentage of your sales’that are made directly to household consumers or to individuals for personal use... a 


For official use only 


5. How many business locations were operated by this firm in Canada in [966 
a RES 
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6. SALES AND OTHER REVENUE: $ (Omir cents) 
Net sales of goods and services during the year(gross sales, less returns, adjustments and discounts), Exclude taxes 
colfected by you for remittance to a government agency. If used merchandise was accepted in part payment of goods 
sold, selling values before the deduction of trade-in allowances should be reported. If merchandise is put in place by 
your employees (e.g., machine and equipment installation, construction, sub-contract work, etc.) report the value of 
the merchandise initem (a) or (b) below, whichever is appropriate, and the value of the additional services in item (e). 
Estimate the latter if necessary. Business on your own account refers to the merchandising of goods owned by you for 
a period of time: 


Receipts from the sale of goods on your own account:” 

(a) Net sales of goods which received no processing by the location(s) included in this report (or by another business, 
on a custom basis, using raw materials owned by the location(s)) apart from the usual merchandising functions of 
breaking bulk lots and packing 


(b) Net sales of goods manufactured by the location(s) included in this report (or by another business, on a custom 
basis, using raw materials owned by the location(s) 


Receipts for services rendered: 
(ce) L. Commissions for buying and selling merchandise on account of others 


2. Value of goods bought or sold on commission, excluding your commission 


(d) Revenue from custom manufacturing (materials owned by others) 


(e) Revenue from services related to installations, construction, sub-contract work, etc. ..., 


(f) Revenue from rentals of equipment 


(g} Revenue from repair work and other services .... 


(h) Total revenue of the establishment excluding sales taxes collected by you for remittance to a government agency 
(sum of (a) to (g)) a 


(i) Sales taxes collected by you for remittance to a government agency 


é 


CLOSING INVENTORY: 

Inventory at the end of the business year being reported. Include merchandise held on consignment for you by other 
firms but do not include merchandise held by you on consignment from other firms. Include raw materials and supplies 
to be used for manufacturing and goods in the process of manufacture as well as your annual merchandising inventory 


8. INVENTORY VALUATION: 


Was most inventory reported above valued at: (check one box) 
1{[71 Cost 2[] Market 3 [_] Lower of cost or market 4 [C1 Other (specify) 


mil 


Number 


x 


WORKING PROPRIETORS OF UNINCORPORATED BUSINESSES: 
{a) How many proprietors were actively engaged in operating this business? (When husband and wife operate the busi- 
ness jointly, report only one here. The other should be reported under item 10 (a) as an unpaid family worker.) ...... 


(b) Total number of hours worked by the proprietor(s} reported in item (a) above during a typical week. 
(example) If one proprietor worked 32 hrs. and another 36 hrs., the total 68 hours should be reported. 


FAMILY OR OTHER WORKERS NOT RECEIVING PAY: (not reported in 9 or 11) 
(a) Total number of these workers 


10 


(b) Total number of hours worked by unpaid family or other unpaid workers in this business during a typical week 


(example) If one person worked 20 hrs. and two others 7 hrs. each, the total 34 hours should be reported. Summer 


Winter 
11. PAID EMPLOYEES AND THEIR PAY: 
Under employees report all persons receiving pay except proprietors of unincorporated businesses. Be sure to include 
working executives of incorporated companies. 


Under pay report salaries, wages, commissions, bonuses, payments for leave of all types, and payments in kind (esti- 
mated value of meals and lodgings provided without charge), if-any. Report gross pay before deductions for income 
tax, employees’ contributions to unemployment insurance, pension plans, etc.; do not include employer's contributions 
to these. Do not report withdrawals or salaries of proprietors who are reported in item 9. 


(a) Number of employees (both full-time and part-time) receiving pay during the last pay period of November ... 


$ (Omit cents) 


Hill 


(b) Annual Pay -total amount as defined above paid to all employees during year | 


12, ACCOUNTS AND NOTES RECEIVABLE: 
Accounts and notes receivable at the end of the business year reported, less reserves, if any, for bad or doubtful ac- 
counts. Do not include long-term assistance loans to customers...... 


13. INTERPROVINCIAL SHIPMENTS: 
Does the business location (or locations) covered by this report 
make shipments of goods to buyers in a different province? 


14, CHANGE OF OWNERSHIP: 
If this business changed hands during 1966, complete for the portion of the year you were in operation and indicate below the name of the 
operator for the other portion. 


Yes [] No [] 


1. Date on which business changed hands 


2. Name of other operator 


3. Present address of other operator 


{number and street} (city) (province) 


CERTIFICATE 


This is to certify that the information contained in this report is correct and complete to the best of my knowledge and belief, and covers the 
period 


from 19 ___ to 19 
Date: Signature: Official title: 
REMARKS: 
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FORMULE 16 BURFAU FEDERAL DE LA STATISTIQUE 


Prière d'en renvoyer un exem- 
plaire au BUREAU FÉDÉRAL 


CONFIDENTIEL Division du commerce et des services DE LA STATISTIQUE, Ottawa, 


Elfectuée en conformité de OTTAWA den. le mois qui suit la rêce- 


la loi sur Ja statistique qui 


gro des Peines en cos! ENQUÊTE SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE COMMERCE, 1966 


(Grossistes, concessionnaires et commerçants) 


OUI 
CU 


Nom et adresse de i'établissement commercial (prière de corriger s'il y » erreur) 
En — 


re 


DIRECTIVES 


1. Le présent questionnaire doit s'appliquer à l'année civile 1966 ou l'année commerciale close le plus près du 31 décembre 1966. 
2. Si vous n'avez pas été en activite durant l'année entière, prière de répondre pour la partie de l'année où vous l'avez €té. 
3. Omettez les cents quand l'inscription est en dollars; répondez à toutes les questions, inscrivant ‘néant’ si la question ne s'applique pas. 


1, FORME D'ORGANISATION: 
Societe Coopérative Coopérative 
Particulier Associés constituée constituée non constituée 


150 a] 37 “oT “0 


%[} Autre (Préciser) 


2. GENRE DE COMMERCE: 


(Epicerie, fruits frais, mercerie, quincaillerie, machines minières, bois de sciage, équipement d'automobiie, etc.) 


Pourcentage approximatif des ventes dans les principaux groupes de produits 


% % 2 


3. AFFILIATION: 
a) Cet établissement était-il affilié à une chaîne de magasins de détail indépendants pour fins d'achats ou autres? wu. [| Oui FT Non 


b) Si ‘‘oui'’, inscrivez le nom de ou des chaînes. Indiquez le nombre de magasins entre parenthèses après le nom. Si l'espace ne suffit pas, 
prière d'utiliser l'espace destiné aux remarques à la fin du présent rapport. 


4. GENRE D'EXPLOITATION: 

a) Divers genres d'exploitations sont décrits ci-après. Veuillez les examiner attentivement et pointer (J) celui-là seul qui décrit le mieux votre 
exploitation. Si votre établissement réunit deux de ces genres ou plus, pointez celui qui forme la plus forte proportion. Si vous-ne pouvez re- 
connaître votre établissement dans aucun des genres ci-après, décrivez-le en regard des Remarques, à la fin du rapport. 

(J Coopérative de vente: établissement exploité par une coopérative en vue, principalement, de la vente des produits de ses membres. 


C1 Commerçant de produits primaires (sauf les coopératives}: celui qui prend livraison de produits directement des agriculteurs (céréales, 
produits agricoles, bétail, etc.), des pêcheurs, des bücherons ou des trappeurs et qui achète et vend à son compte ou à commission. 


C1 Grossiste: établissement (non dénommé ailleurs) qui achète et vend à son compte, i.e., se rend.acquéreur de la marchandise dans son 
commerce. . 


| Agent ou courtier: établissement (non dénommé ailleurs) dont la plupart des recettes proviennent du commerce des marchandises à commis- 
sion. 


[] Succursale de ventes des fabriquants exploitée par une ou plusieurs entreprises ayant une ou plusieurs usines au Canada. 


Succursale des ventes des fabriquants exploitée par une ou plusieurs entreprises ayant une ou plusieurs usines 
AILLEURS QU'AU CANADA. 


1} Dépôt ou distributeur par camion citerne de produits pétroliers. 
(1 Distributeur. 

(Cl Magasin de détail. 
[] Autres (précisez) 


b) Pourcentage approximatif de vos ventes qui sont faites directement à des consommateurs ménagers 
ou à des particuliers pour usage personnel 


% 


5. Combien de locaux commerciaux exploitiez-vous au Canada en 1966? . 
——— a SET 


6403=57.2: 21-9-66 


4 
d 


+ 


10. MEMBRES DE LA FAMILLE ET AUTRES PERSONNES NON REMUNERES: (non déclarés ni à 9 ni a 11) 


LL 


12. COMPTES ET BILLETS À RECEVOIR: 


6. VENTES ET AUTRES RECETTES: $ (Omettre les (¢) cents) 
Ventes nettes de marchandises etde services durant l'année (ventes brutes, moins les reprises, les ajustements et les 
escomptes). Exclure les taxes que vous avez perçues pour le compte d’un organisme officiel, Si vous avez accepre des 
marchandises d'occasions à titre de paiement partiel des marchandises vendues il faut en déclarer la valeur de vente 
avant déduction de la valeur de reprise. Si les marchandises sont mises en. place par vos émployés (installation de 
machines et d'équipement, construction, travaux à la sous-entreprise), prière d'en déclarer la valeur à l'article a) ou b) 
indiqués ci-dessous, suivant le cas,et la valeur des services additionels à l'article e). Estimer ces derniers au besoin, 
Le commerce à votre compte s'applique aux marchondises qui vous ont appartenu pendant quelque temps: 


Recettes provenant de la vente de marchandises à votre compte: 

a) Ventes nettes de marchandises qui n'ont subi aucune transformation dans le local ou les locaux d'affaires inclus 
dans ce rapport (ni ailleurs par une autre entreprise, à forfait, avec matières premières appartenant au local ou aux 
locaux) sauf les opérations habituelles de commercialisation de morcellement de lots en vrac et d’ empaquetage ...... 


b) Ventes nettes de marchandises fabriquées dans le ou les locaux d'affaires inclus dans ce rapport (ou par une autre 
entreprise, à forfait, avec matières premières appartenant au local ou aux locaux inclus dans ce rapport). 


Recettes provenant de services rendus: . 
c) 1. Commissions sur marchandises achetées ou vendues pour le compte d'autrui ......... 


2. Valeur des marchandises achetées ou vendues à commission sans votre commission. 


d) Recettes provenant de la fabrication à forfait (matières appartenant à autrui} «cs su . 
e) Recettes provenant de services relatifs à des installations, de la construction, des travaux à la sous-entreprise, etc., D 


f) Recettes provenant de la location d'outillage ... 


8) Recettes provenant de travaux de réparation et autres services ms. 


h) Recettes totales de l'établissement moins les taxes de vente perçues pour le compte d’un organisme officiel (ta 
somme de a) à g)) .. . . 


i) Taxes de ventes reçues par vous pour les remettre à un organisme gouvernemental .. 


7. STOCKS DE FERMETURE: 
Stocks a-la fin de l'année commerciale observée. Inclure les marchandises gardées en consignation pour vous par 
d’autres firmes, mais ne pas inclure celles d'autres entreprises que vous gardez en consignation en leur nom. Inclure 
les matières premières et les fournitures qui doivent servir à la fabrication, et les marchandises en voie de fabrica- 
tion, de même que vos stocks annuels destinés à la vente ... 


8. ÉVALUATION DES STOCKS: 


La plupart des stocks déclarés sont-ils évalués au (en pointer une) 


1 Prix de revient 2 [1 Prix du marché 3 (1 A un prix inférieur au prix de 4( | Autre (préciser) 
revient où à celui du marche 


9. PROPRIÉTAIRES ACTIFS DES COMPAGNIES NON CONSTITUÉES: 


a) Combien de propriétaires ont-ils activement participé à Vexploication de ce commerce (le mari et sa femme ne com- 
ptent que pour un; l’autre doit être inclus sous la question 10 a) avec les autres travailleurs non-rémunerés) .......... 
b) Nombre total d'heures travaillées par ce ou ces propriétaires (déclarés dans a) ci-haut)durant une semaine ordinaire 


Nombre 


Exemple: un premier propriétaire travaille 32 heures, un autre 36 heures, le total déclaré sera 68 heures. 


a} Nombre total de ces travailleurs. 


b) Nombre total des heures travaillées par les membres de la famille et autres personnes non rémunérées durant une 
semaine ordinaire 


Exemple: une personne travaille 20 heures, 2 autres 7 heures chacune, le total déclaré sera 34 heures... été 


hiver 


EMPLOYES RÉMUNÉRÉS ET LEUR PAYE: 
Déclarez comme employés toutes personnes qui travaillent pour un salaire, sauf les propriétaires des compagnies non 
constituées. Veuillez cependant inclure ici les membres du personnel administratif des compagnies constituées. 


Déclarez comme paye ‘les traitements, commissions, boni, paiements pour congés de tous genres, et paiements en 
nature, s’il y a lieu (valeur approximative des repas et du logement fournis gratuitement). Déclarez le montant brut 
avant déduction de l'impôt sur le revenu, de la contribution des employes à l'assurance chômage, aux caisses de pen- 
sion, etc.; ne pas inclure les contributions de l'employeur à ces fins. Ne pas inclure les salaires et retraits des pro- 
priétaires déclarés à 9. 


a) Nombre d'employés (à plein temps, et à temps partiel) qui ont reçu un salaire durant la dernière période 
de novembre . 


de paye 


$ (Omettre les cents) 


.b} Paye annuelle — Montant total tel que défini plus haut versé à tous les employés durant l’année. 


Comptes et billets à recevoir à la fin de votre année financière, moins la provision pour mauvaises créances s'il y a 
lieu. Exclure l’aide aux clients sous forme de prêts à long terme. 


13. EXPÉDITIONS DE MARCHANDISES HORS PROVINCE: 


Le ou les locaux d'affaires inclus dans le présent rapport expédient-ils des marchandises à des acheteurs d'une autre 
ince? 
province? 


Oui [1 Non Cl 


14, CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE: 


Si vous avez exploité ce commerce une partie de l'année seulement, le présent rapport doit s'appliquer à la période durant laquelle vous l'avez 
exploité, et veuillez donner le nom et l'adresse de l’autre propriétaire. 


1. Date où a eut lieu le changement de propriétaire 


2. Nom de l'autre propriétaire 


3. Son adresse actuelle 


(numéro et rue} (cite) (province) 


du 


ATTESTATION 


Je déclare que les renseignements donnés dans le présent rapport sont de bonne foi et, autant que je sache, complets et exacts, et qu'ils portent 
sur la période s'étendant 


19 ___ au 19 


Titre officiel: 


Signature: 


REMARQUES: 
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Form 11 = CONFIDENTIAL DOMINION BUREAU OF STATISTICS 


One copy should be returned 
to the BOMINION BUREAU 
OF STATISTICS, Ottawa, 
within one month of racaipt. 


Merchandising and Services Division 


Taken in conformity with the 
Statistics Act, Government of 
Canada, which provides penal- 
ties for non-compliance. 


OTTAWA 


SURVEY OF TRADING ESTABLISHMENTS, 1966 


(Wholesalers, distributors ond dealers) 


OL COC 
CET 


Name and address of business. establishment (please revise if not correct) 


D 


INSTRUCTIONS 


1, This questionnaire should be completed forthe calendar year importont instruction for multiple-location firms 
1966 or for your business year ending nearest to Dec. 31, : : : 
1966. If you operate more than one business location, the require- 
ments of the Census are that vou complete this form by aggre- 
a he fi for 1 H : h t BRRIE 
2. If. you did not operate for the full year, complete for that gating the figures for locations in cach economic region in 
h : which you operate; i.e., you prepare a consolidated report for 
part of the year you were in business, . cnr . . 
each such region. For this purpose, economic regions are 
3. Omit cents on all dollar value entries; complete all entries, Atlantic provinces, Quebec, Ontario, Prairie provinces and 
entering ‘nil’? when the question does not apply British Columbia, You are also asked to report minimum statis- 
8 q Pply: tics for each business location on form 13, 
1. FORM OF ORGANIZATION: . 
’ Incorporated Unincorporated 
Individual Incorporated co-operative co-operative 
! : : P perats per at 
proprietorship Partnership company association association 


a] o:] CM ac] os] 


œ1_] Other (specify) 


2, KIND OF BUSINESS: 7 


(Such as groceries, fresh fruits, dry goods, hardware, mining machinery, lumber, automotive equipment, etc.) 


Approximate percentage of sales of main commodity lines 


a a 


3. AFFILIATION: 


(a) Was this establishment affiliated with a voluntary chain of independent retail stores associated for buying and 
other purposes? .... sense Yes No. 


(b) If ‘‘yes’’, enter the name(s) of voluntary chain(s). After the name(s), show number of stores in brackets. If space is not sufficient, use the 
space left for remarks at the end of this report. . : 


4, TYPE OF OPERATION: 
(a) Various types of operation are described below. Please examine these carefully and check (/) the ONE that best describes your operation. 

If your business is a combination of two or more of these types, check the one which accounts for the largest part.lf you cannot identify 
your business with any of the following, describe in the space left for remarks at the end of the report. 
1] Co-operative Marketing Association. An establishment operated by a co-operative association primorily for the purpose of marketing the 

products of its members, 

Primary Product Dealer (other than co-operative) who takes delivery of products directly from farmers (grain, produce, livestock, etc.), 

loggers, fishermen or trappers and buys and selis on his own account or on a commission basis. 

Wholesale Merchant. An establishment not elsewhere shown which handles merchandise on its own account, i.e., takes ownership of mer- 

chandise in the course of doing business, 

Agent ot Broker. An establishment not elsewhere shown which earns most of its revenue by handling merchandise transactions on a com- 

mission basis. : 

Manufacturers’ Sales Branch. Operated by a firm (or firms) that has a manufacturing plant (or plants) in Canada. 

Manufacturers’ Sales Branch. Operated by a firm (or firms) that has a manufacturing plant (or plants) OUTSIDE CANADA, 


ou 


fia 


Petroleum bulk tank plant or truck distributor. 

Distributor, 

Retail Store. 

Other (describe) - A —————— 


Oooo. 


—— % 


(b) Approximate percentage of your sales that are made directly to household consumers or to individuals for personal use 


5. How many business locations were operated by this firm in Canada in 1966? ...... 


For officiol use only 


= es ee EE PE 


sant 
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6. SALES AND OTHER REVENUE: . 


Net sales of goods and services during the year (gross sales, less returns, adjustments and discounts), Exelude taxes collected by you for 
remittance to o government agency. if used merchandise was accepted’ in part payment of goods sold, selling values before the deduction of 
trade-in allowances should be reported, If merchandise is put in place by your employees (e.g., machine and equipment installation, construc- 
tion, sub-contract work, etc.) report the value of the merchandise in irem (a) or (b) below, whichever is appropriate, and the value of the addi- 
tional services in item (e}. Estimate the latter if necessary. Business on your own account refers to the merchandising of goods owned by you 
for a period of time: . 


: ait cent 
Receipts from sale of goods on your own account: $ Omi ats 


{-—_—________- 


(a) Net sales of goods which received no processing by the location(s) included in this report (or by another business, 
on custom basis, using raw materials owned by the location(s) apart from the usual merchandising functions of 
breaking bulk lots and packing 


fb) Net sales of goods manufactured by the location(s) included in this report (or by another business, on a custom 
basis, using raw materials owned by the location(s) 


Receipts for services rendered: 


(c) 1. Commissions for buying and selling merchandise on account of others 


2. Value of goods bought or sold on commission, excluding your commission. 


(d) Revenue from custom manufacturing (materials owned by others) .. 


(e\ Revenue from services related to installations, construction, sub-contract work, etc. ...... 


{f) Revenue from rentals of equipment 


{g) Revenue from repair work and other services 


(h) Total revenue of the establishment excluding sales taxes collected by you for remittance to a government agency 
{sum of (a) co (g) 


(i) Sales taxes collected by you for remittance to a government agency ...... 


7, CLOSING INVENTORY: . 


Inventory at the end of the business year being reported. Include merchandise held on consignment for you by other 


firms but do not include merchandise held by you on consignment from other firms. Include raw materials and supplies 
to be used for manufacturing and goods in the process of manufacture as well as your annual merchandising inventory 


8. INVENTORY VALUATION: 


Was most inventory reported above valued at: (please check one box) 


11] Cost af_] Market 3(_] Lower of cost or market, {_] Other 


(specity) . 


9. WORKING PROPRIETORS OF UNINCORPORATED BUSINESSES: Number 


(a) How many proprietors were actively engaged in operating this business? (When husband and wife operate the busi- 
ness jointly, report only one here. The other should be reported under item 10(a) as an unpaid family worker.)........ 


(b) Total number of hours worked by the proprietor(s) reported in item (a) above during a typical week: 


{example: If one proprietor worked 32 hrs. and another 36 hrs., the total 68 hours should be reported.)....... 


10, FAMILY OR OTHER WORKERS NOT RECEIVING PAY: (not reported in 9 or 11) 


(a) Total number of these workers... 


No. of hours in week 


{b} Total number of hours worked by unpaid family or other unpaid workers in this business 
during a typical week: 
(example: If one person worked 20 hrs. and two others7 hrs. each, the total 34 hours should be reported.) .... Summer 


Winter 


6403-56. 1 


A, 


pester: se =. eo soe ss SEE a mer ve ve op amener price segs we ee 


mmo 


11, PAID EMPLOYEES AND THEIR PAY: 


Under employees report all persons receiving pay except proprictors of unincorporated businesses. Be sure to include working executives of 
incorporated companies. ‘ 


Under pay report salaries, wages, commissions, bonuses, payments for leave of all types, and payments in kind (estimated value of meals and 
lodgings provided without charge), if any. Report gross pay before deductions for income tax, employees’ contributions to unemployment 
insurance, pension plans, etc.; do not include employer's contributions to these, Do not report withdrawals or salaries of proprietors who are 
reported in item 9, 

{a) Number of Paid Employees and Man-hours Data: 


Gi) Number of employees (both full-time and part-time) receiving pay during the last pay period of each month: 


For official use only 


(ii) Total number of man-hours worked ond paid during the year sssssssssssssssusessssesssesesesnssonsnse 


(iii) Total number of man-hours paid during the year (inctuding hours not worked but nevertheless paid) 


$ omit cents 


(b) Annual pay — Total amount as defined above paid to all employees during year... 


12. ACCOUNTS AND NOTES RECEIVABLE: 


Accounts and notes receivable at che end of the business year reported, less resecves, if any, for bad or doubrful 
accounts. Do not include long-term assistance loans to customers .... 


13, INTERPROVINCIAL SHIPMENTS: 


Does the business location (or locations) covered by this report make shipments of goods to buyers in a different 
PROVINCE? nues a + 


CL) Yes LL] No. 


14, CHANGE OF OWNERSHIP: 


lf this business changed hands during 1966, complete for the portion of the year you were in operation and indicate below the name of the 
operator for the other portion. 


1, Date on which business changed hands 


2. Name of other operator 


3. Present address of other operator _ 
{number and street) (city) (province) 


CERTIFICATE 


This is co certify that the information contained in this report is correct and complete to the best of my knowledge and belief, and covers 
the period. 


froma 


nee tte 19 — 


Date: Official title: 


Signature: 


REMARKS: 


= == —— = = Se 
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Formule 12- CONFIDENTIEL 


Effectuée en conformité de 
la loi sur la statistique qui 


prévoit des peines “en cas 
d'abstention. 


BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE 
Division du commerce et des services 


OTTAWA — CANADA 


Prière d'en renvoyer un exemplaire 
au BUREAU FEDERAL DE LA 


STATISTIQUE, Ottawa, dons le 
mois qui suit la recéption du 
questionnaire. 


ENQUÊTE SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE COMMERCE, 1966 
(Grossistes, concessionnaires et commerçants) a Cl] TT (Th) 


Nom et adresse de l'établissement commercial (prière de corriger s'il y a erreur) 


5. Combien de locaux commerciaux exploitiez-vous au Canada, en 1966? 


DIRECTIVE 


1, Le présent questionnaire doit s'appliquer à l’année civile 
1966 ou l'année commerciale close le plus près du 31 dé- 
cembre 1966. 


Directives importante à l'égard des entreprises 
à locaux multiples 


Si vous exploitez un commerce avec succursales, le recense- 
2. Si vous n'avez pas été en activité durant l’année entière, mentexige d’abord que vous produisiez des chiffres pour chaque 

prière de répondre pour la partie de l’année où vous l’avez succursale sur la formule N° 14. Ii faut ensuite établir un rap- 
été. port consolidé de l’ensemble des succursales d’une même région 
économique soit, les provinces de l'Atlantique, le Québec, 
l'Ontario, les provinces des Prairies et la Colombie-Britannique, 
sur cette formule-ci. 


3. Omertezles cents quandl'inscription esten dollars; répondez 
a toutes les questions, inscrivant ‘‘néant’’ si la question ne 
s’applique pas. 


1. FORME D'ORGANISATION: : 


. Société Coopérative : Coopérative 
Particulier Associés constituée constituée non constituée 


a] o2{_} aC] Cr] oO 


os[_] Autre (Préciser) 


2. GENRE DE COMMERCE: 


Œpicerie, fruits frais, mercerie, quincaillerie, machines minières, bois de sciage, équipement d'automobile, etc.) 


Pourcentage approximatif des ventes dans les principaux groupes de produits 


Po ——— ——— % % 
. AFFILIATION: 
a) Cet établissement était-il affilié à une chaîne de magasins de détail indépendants pour fins d’achats ou autres? ...... [7] Oui i} Non 
b) Si ‘‘oui’’, inscrivez le nom de ou des chaînes. Indiquez le nombre de magasins entre parenthèses après le nom. Si l’espace ne suffit pas, 


prière d'utiliser l'espace destiné aux remarques à la fin du présent rapport. 


. GENRE D'EXPLOITATION: 


a) Divers genres d'exploitations sont décrits ci-après. Veuillez les examiner attentivement ct pointer (y/) celui-là seul qui décritle mieux votre 
exploitation. Si votre établissement réunit deux de ces genres ou plus, pointez celui qui forme Ja plus forte proportion. Si vous ne pouvez re- 
connaître votre établissement dans aucun des genres ci-après, décrivez-le en regard des Remarques, à la fin du rapport. 


[] Coopérative de vente: établissement exploité par une coopérative en vue, principalement, de la vente des produits de ses membres. 


Commerçant de produits primaires (sauf les coopératives): celui qui prend livraison de produits directement des agriculteurs (céréales, 
produits agricoles, bétail, etc.), des pêcheurs, des bûcherons ou des trappeurs et qui achète et vend à son compte ou à commission, 


(] Grossiste: établissement (non dénommé ailleurs} qui achète et vend à son compte, i.e., se rend acquéreur de la marchandise dans 
son commerce. 


(J Agent ou courtier: établissement (non dénommé ailleurs) dont la plupart des recettes proviennent du commerce des marchandises à commis- 
sion. 


Succursale de ventes des fabriquants exploitée par une ou plusieurs entreprises ayant une ou plusieurs usines au Canada. 


OO 


Succursale de ventes des fabriquants exploitée par une ou plusieurs entreprises ayant une ou plusieurs usines 


AILLEURS QU'AU CANADA. 

([} Dépôt ou distributeur par camion citerne de produits pétroliers. 
[] Distributeur. 

[] Magasin de détail, 

[] Autres (décrivez S.V.P.) 


b) Pourcentage approximatif de vos ventes qui sont faites directement à des consommateurs ménagers 
ou à des particuliers pour usage personnel 


% 


.. N° 


Pour usage officiel 
seulement 
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6. VENTES ET AUTRES RECETTES: 


Ventes nettes de marchandises et de services durant l’année (ventes brutes, moins les reprises, les ajustements ct les escompres). Excluretes 
taxes que vous avez perçues pour le compte d'un organisme officiel. Si vous avez accepté des marchandises d'occasions à titre de paiement 
partieldes marchandises vendues il faut en déclarer In valeur de vente avant déduction de la valeur de reprise. Si les marchandises sont mises 
en place par vos employés {installation de machines et d'équipement, construction, travaux à la sous-entreprise), prière d'en déclarer la valeur 
à l'article a) ou b) indiqués ci-dessous, suivant le cas, et la valeur des services additionnels à l'article e}. Estimer ces derniers au besoin. Le 
commerce à votre compte s'applique aux marchandises qui vous ont opportenu pendant quelque temps: 


$ (omettre 
Recettes provenant de la vente de marchandises à votre compte: les (¢) cents} 


a) Ventes nettes de marchandises qui n'ont subi aucune transformation dans le local ou les locaux d’affaires incius 
dans ce rapport (ni ailleurs par une autre entreprise, à forfait, avec matières premières appartenant au local où aux 
locaux) sauf les opérations habituelles de commerciatisation de morcellement de lots en vrac et d'empaquetage........ 


b) Ventes nettes de marchandises fabriquées dans le ou les locaux d'affaires inclus dans ce rapport (ou par une autre 
entreprise, à forfait, avec matières premières appartenant au local ou aux locaux inclus dans ce rapport)... 


Recettes provenant de services rendus: 


c} 1. Commissions sur marchandises achetées ou vendues pour le compte d'autrui … 


2. Valeur des marchandises achetées ou vendues à commission sans votre commission 


d) Recettes provenant de la fabrication à forfait (matières appartenant à autrui) .... 


e) Recettes provenant de services relatifs à des installations, de la construction, des travaux à la sous-entreprise, etc. 


f) Recettes provenant de la location d'outillage … 


8) Recettes provenant de travaux de réparation et autres services 


me officiel (somme 


h) Recettes totales de l'établissement moins les taxes de vente percues pour le compre d'un organ 


de a) à g)) 


i) Taxes de ventes recues par vous pour les remettre à un organisme gouvernemental ... 


7. STOCKS DE FERMETURE: 


Stocks à la fin de l’année commerciale observée. Inclure les marchandises gardées en consignation pour vous par 
d’autres firmes, mais ne pas inclure celles d’autres entreprises que vous gardez en consignation en leur nom. Inclure 
les matières premières et les fournitures qui doivent servir à la fabrication, et les marchandises en voie de fabrica- 
tion, de même que vos stocks annuels destinés à la vente... 


8. ÉVALUATION DES STOCKS: 
La plupart des stocks déclarés sont-ils évalués au (en pointer un) 


: : : 2 A un prix inférieur au prix 
1 CJ Prix de revient (7) Prix du marché ,(] de revient ou à celui du marché 40] Autre GS 


9. PROPRIÉTAIRES ACTIFS DES COMPAGNIES NON CONSTITUÉES: 


a) Combien de propriétaires ont-ils activement participé à l’exploitation de ce commerce {le mari et sa femme ne com- 
ptent que pour un; l'autre doit être inclus sous la question 10 9) avec les autres travailleurs non-rémunérés).. 


b) Tocal du nombre d'heures travaillées par ce ou ces propriétaires (déclarés dans a) ci-haut) durant une semaine 
ordinaire; 


(Exemple: un premier propriétaire travaille 32 heures, un autre 36 heures, le total déclaré sera 68 heures 


10, MEMBRES DE LA FAMILLE ET AUTRES PERSONNES NON-RÉMUNÉRÉS: (non déclarés ni à 9 ni à 11) 


a) Nombre total de ces travailleurs 


No. d'heures 
semaine ordinaire 


b) Nombre total de leurs heures de travail dans ce commerce, durant une semaine ordinaire; 


(Exemple: une personne travaille 20 heures, 2 autres 7 heures chacune, le total décalaré sera 34 heures) 
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11. EMPLOYÉS REMUNERES ET LEUR PAYE: 


Déclarez comme employés toutes personnes qui travaillent pour un salaire, sauf les propriétaires des compagnies non constituées. Veuillez 
cependant inclure ici les membres du personnel administratif des compagnies constituées. 


Déclarez comme paye les traitements, commissions, boni, paiements pour congés de tous genres, et paiements en nature s'il y a lieu (valeur 
approximative des repas et du logement fournis gratuitement), Déclarez le montant brut avant déduction de l'impôt sur le revenu, de la 
contribution des employés à l'assurance chômage, aux caisses de pension, etc.; ne pas inclure les contributions de l'employeur à ces fins. 
Ne pas inclure les salaires et retraits des propriétaires déclarés à 9. 


a) Nombre d'employés payés et nombre d’hommes-heures: 


i) Nombre d'employés (à plein temps et à temps partiel) qui ont reçu un salaire durant la dernière période de paye de chaque mois: 


ve. mai juin juil. | août 


ii) Nombre total d’hommes-heures travaillés et payés durant l'année 


Pour usage officiel 


Nombre 


iii} Nombre total d’hommes-heures payés durant l’année { compris. les heures'non travaillées mais néanmoins 
PAYÉES) ns 


S(omettre les (¢) cents) 


b) Paye annuelle — montant total tel que défini plus haut versé à tous les employés durant l’année .... 


12. COMPTES ET BILLETS À RECEVOIR: 


Comptes et billets à recevoir à La fin de votre année financière, moins la provision pour mauvaises créances s’il y a 
lieu. Exclure l'aide aux clients sous forme de prêts à long terme se seseeeneeeaes 


13. EXPEDITIONS DE MARCHANDISES HORS PROVINCE: 


Le ou les locaux d’affaires inclus dans le présent rapport expédient- -ils des marchandises à des acheteurs d'une 
autre province? .. mener 


oO Oui T] Non 


14. CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE: 


. Si vous avez exploité ce commerce durant une partie de l’année seulement, le présent rapport doit s'appliquer à la période durant laquelle vous 
l'avez exploité, et veuillez donner le nom et l’adresse de l'autre propriétaire. 


1. Date où a eu lieu le changement de propriétaire 


2. Nom de l’autre propriétaire 


3. Son adresse actuelle 


(numéro et rue) (cité) (province) 


ATTESTATION 


Je déctare que les renseignements donnés dans le présent rapport sont de bonne foi et, autant que je sache, complets et exacts, et qu'ils portent 
sur la période s’étendant 


du 19 au 19 __. 


Signature: Titre officiel: 


REMARQUES: 
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